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10 1I£R DU NORD — COTfi OCfiST DE IVOIlWéôC. 

éclaire tout Thorizon du N. 22" 30' O. par TO. jusqu'au S. 23" l\ 
Son élévation est de /i2'°Zi5 au-dessus de la mer, et il se \ 
17 milles. Lat. QW 55' 30'^ N. Long. 37° 55' 36" E. 

Sur la tour du phare, les marées sont signalées au moyen 
triangle et de boules; ôrt indique aussi la hauteur de Peau s 
barre et dans le chenal. Les pilotes stationnent au phare. 

GIJGINSK (Phare G. 3) sur le monticule N. de cette île; pa 
12' 15" N. et 34" 31' 21" E. Son feu jUce est élevé de UW^ et vi 
à 14 milles sur tout Thorizon. 

SOLOVETZKI feu [ixe((l 3) dans la tour de Téglise, situé( 
le mont Sekirnoi de Ttlé SoloVelzki, golfe d'Onego* Ge feu est 
visoire et comme essai. Lat. 65° 7' N. Long. 33" 17' 21" E* 



MER DU NORD 



6ut <}ette gnndQ étendue eb htitudâ» lit Tafiatioli thangô de lôo à 24o • 
]^d de Mùrwége s d» 3137427; celui de Suède s^ 0"2g68672. La brasse (fa 
=:1«»783: 



COTE OUEST DE NOftWÉQE 

TURN-HOLM feu fixe (D. 1) sur Plie Ingo, par 7* 5'0" N. et 1 
0"E. En construction. 

■ HAMMERFESt (Phare D. !x) sur la pointe de Fuglenœs ; lé fei 
/U"tf> élevé de 10 mètres et visihle de 10 à 12 milles, entre 1 
.aa°30'O. et IX 22° 30' N. par lU et le S. 

Lat. 70" ûO' 15" N. Long. 21" 19' 51" E. 

HEKKINGEN (Phare D. û) sur celte île, par 69' 36'N. et 15 
.21" E.; le ieu est fixe et visible à lu milles, entre le N. 66 
et le S. 33" E. pai* le N. et l'E. Son élévation est de 20* au-de 
de h mer. 

AWDENiES (Phare D. 2) à feu fixe varié par des éclats de 8' ei 
sâ pôrfée est de 20 mJlJeô, étant v^ikvè de Kà"^ % ^y^At'm& de la i 
lai. 69' 19" Ô^ti. Long. 18* tX »1" IS.- 



|f£« DP NOnO — COT£ OUEST pi^ NQRWÉGC il 

2RTP0);.M£N (Fanal D. h) sur le côté E. de Tlle ; le feu est fixe, 
le 19*3 et visible de 10 à 12 milles, du N. 17' E. au S. 14" O. 
î. et le S. l.at 6S" 2k' l\0" N. Long. 13" 42' r E. 

»EN ou KIE (Fanal) à feu fixe, sur la partie S. de Tlle, à 
Il est allumé du 1" janvier au 15 avril et élevé de 15" 8. 
■ i\ Ix railles, depuis le S. 15" 0. jusqu'au N. 25" E. par le 
M. Un écran le cache du côté de Rodlwlmen, 
13' 15'^ N. Long. 12" 16' 36" E. 
\G (Fanal G. l\) sur la pointe N.E.de Tîle Sanôen^le feu est 
de 26™ 43 et visible à 6 milles, du S. 48" 6, au N. 6^ 0. 
K. et le N. Lat. 68" 11' 40" N. Long. 12" 6' 51'" E, 
jlOLMEN (Fanal G. 4) sur cette île près de Tranôy flord 
i'u fixe élevé de 12" 5 et visible de 10 à 12 milleç, do 
;)' S. à TE., 17° N. par PO. et le N. 
i" 10' 35" N. Long. 13° 17' 51° E. 
^*^MEN ou SKRAAVEN (Fanal) à feu fixe, sur la p*' 0. 
. |.ar 68" 9' 30" N. et 12" 21' 6" E. Il est élevé de T avec 
mSn. de 4 milles. Visible de VO. 37" S. au N. 63' 0., par 
.a .\. 30" 0., au i\. 20" 0. 11 faut le relever à l'E. 36' N. 
er le banc Sjaagranden eu faisant roule pour le canal 

îNGSVCER (Phare G. 4) sur le Quitvaenden, auprès de Hen- 
. , dans le canal de Loffoden-, le feu est fixe, varié par des 

■" 3' en 3'. Élevé de 34" 5, il est visible de 16 à 18 milles, 
nue du 15 août au 1" mai. 
r 8' 30'" N. Long, il" 53' 51" E. 

\ISUND (Fanal D. 4) à feu /la;e, d'une portée de 6 à 8 milles, 
sur la p" S. de Tornholmen à l'entrée S. de Stamsuni, 
de Vaargô-Ouest par 68" 7' 15" N. et ir 33' E.; il est 

depuis S. 29" O. jusqu'à TE. 5" N. par le S. 

n (Fanal D. 4) sur l'île la plus au S. du groupe qu'il faut Ira- 

^ our aller ù Balslad. Le feu est fixe rouge et d'une portée 
12 milles; sa hauteur est de 60" 8 au-dessus de la mer, 

(iS" 3' N. Long. 11" 14' 21" E. On Tallume du 1" septembre 

vril. 

ïi (Fanal D.) sur la p'* S. de l'île OJenilsoens. Feu fixe vi- 
! N. 59° E. au N. 25" 0. par TE., le S. cl TO. à la dislance 
Iles. Lat. 67" 55' 50" N. Long. 10" 48' 21" E. 

.*EN (Phare D. 4) sur cette pointe, ^ori Sorvaagen; le feu est 
2vé de 40" 3 et visible à 12 milles. Ou l'allume cQmmft Iq 
at. lat. 67" 53' W W. Loog. 10' bii ÎV'^ 



16 SKAGERÂK — COTE SUD DE NORWÉGE 

GRUNSHOLMEN (Fanal D. k) fixe, sur la p'* S.O. de Grnnd-mt ' 
Hoîm. Élevé de 12~, il se voit à i milles, du S. 12' E. à l'O. dVi 

Lai. 68" »i6' û5" N. Long. 3" 33' 1'' E.. 

VIBBEIVODDE ( Phare O.û) ^ feu fixe, sur Fift&tfr-0(M« «1 
p" S. E. <rt:{terô. Élevé de 20" 9 et \isible à 12 milles. 

Lal.58"2yN.,el long. 3'38'36"E. 

VARNiES (Phare) feu fixe qui guide dans le Listerfjorii^ 
éclaire Thorizon du S. 33" 0. jusqu'à l'E. 22" N. par PO. elle», 
pendant louto Tannée; élevé de 27"^, il se voit à 12 milles. 

Lat. 58" 9' /j5'' N. Long. U* 16' 35"E. (V»" 20"). 

LISTER (Phares D 2). Près la pointe 0. de Lister sur Gn- 
narshoug. Trois feux fixes sont sur des tours séparées, formaût 
un triangle dont le sommet est du côlé de la mer. La tour 
milieu relève les deux autres au N. 33" 0, et au S. 33' E, à une 
distance de A?". Les deux dernières tours se relevant l'une Taulre 
à rO, 10" N., s'y confondent. 58" 6'xN, et U" ir 5r' E. 

LINDERSNiES (Phare D. 1) feu tournant dont les éclats de 1' 
en i\ sont visibles de 24 milles. Il est élevé de 49" 5. 

Lat. 57"58'0''N. Long. 4" 42' 36'' E. (Il" 21»). 

La partie supérieure du bâtiment est en fer et peinte en rouge; 
rinférieure est en pierres blanches : c'est une excellente remarque 
de jour. 

OXÔ (Phare D. 2) feu fi^xe élevé de 42"" 50 et visible à 18 on 
20 milles, sur un îlot par 58" 3'25''N. et 5" 46' 20" E. Le chenal 
entre Oxô et les roches Groningen n'ayant que 3 ou 4 encablures, 
le feu à'Odderô a été disposé de manière à ce que sa lumière 
perde d'intensité quand on s'écarte du milieu. 

Le feu (VOxô est très-utile quand on vient à manquer celui de 
Lindcrsnœs comme feu de grande portée pour la navigation du 
large; il indique l'entrée du Christiansand, car lorsqu'on esta 
1 mille E. 25" 20' S., on peut voir le feu à'Odderô au N. 14" 0., 
sur lequel on gouverne jusqu'à ce qu'on arrive à 20 brasses du 
phare ; on fait alors route au N. 59" 0. jusqu'à ce qu'on l'ait 
dépassé de 4 à 5 encablures, où l'on mouille par 55" d'eau 
{IV» 33"). 

ODDERÔ (Phare D. 4). C'est le feu du port de Christiansand, pai 
58" 6' 55" N. et 5" 43' 20" E. Il est fixe rouge, élevé de S" 47 e1 
visible à 10 milles. Au large, ce feu n'écl.'ure que dans un angle 
d'environ 5" à travers la passe d'Oro, vers le S.E.-;s. Ayanl le fe\] 
dans le N.O.JN.j on peut approcher près de VOdderô ; de là, 
changeant la route au N. 59" 0., on atteint bientôt le mouillage. 



18 «CAGERAK — COTS SDD PE 90KTÉ0E 

ndc nt vlsihlf^ sur tout rhorizon: On frappe une cloclie de braâ- 
Innl». Ut.60Mrao"N. Long. 8" 16' 25'' E. 
TOl\('.r;i\S() (Fanal) sur la p*' N.O. de nie: il esi fixe elvisOill 
à 2 ou 3 niillrs. On rallume du 15 juillet au 1" juin. 
Lnl.5în(i'N. Lony. 8" 10' 31'' E. 

MOos-IIAVKN, fou fixe louge sur lo côté E. du canal S,it 
)*rntn'M>; feu de^a/. d'une portée de 3 milles. 

Lnl. Mr2()"Ji)"N. Long. 8"19'4rE, 

HASTO (Kanal I). /i) fou fixe sur la p'* S,E. de Hle, dansleeiflil 
di*. ClirlKtiania. Sa portée est de 12 milles du N. ^2* G au S. ITl 
mo. passant par le M. et TE.; il fait trouver le mouillage açli 
(in la p"* Uorlcn, sur le hanc UuKjrun'Ien. Quand on approcbekl 
Hantokalr d'une enràhiure, on perd de vue le feu. A 1^ mille K 
£i" 30' O. du Teu est un has-rond sur lequel on a mouillé â booéei 
bnllHCH. MU. 50' 23' ^5" N. Long. 8" 12' 51'^ E. 

I\OI>T\N(îKN (Fanal) ii feu fixe sur la p'« E. de rentrée ^ 
Dramfjordrn, Sn portée est de milles. Il est visible du S. Sft 
jusqu'au IN.O. par le S. et l'O. Allumé du 15 juillet au 31 n)ai. 

Lai. Mr3r50"lN. Long. 8"?' 6"E. 

SVELViri. Trois feux de direction éclairent ce canaL 

1" F(Mi fixe roufie sur l'Ile Tommeraas. 2" Feu fixe sous IdiqonI 
BlhulMoijcr, 3" Feu fixe bleu sur la cAte S. de Tîle Tommerm. 

Kn venant du sud, tenez le feu rouge par le feu bleu. En vepanl 
du nord et api'ùs avoir dépassé le feu blanc, amenez le feu roagl 
pnrie fi-u bleu. 

FJLDVEDT (Fanal) h feu fixe sur celte pointe, côte 0. du flori 
dn ChriHiianIn. Sa hauteur est de 7" 6 et sa portée de 6 milles; ei 
allumé connue le précédent. Il est visible du N. /i^Ë. au 5.2^*0 
par PE. cl le S. L'écueil de BœvoMlen^ll au S. du feu. 

Lnl, Mr 3/|' /if)" N. Long. 8" 17' 30" E. 

STEILFÎNE (îMinre D.jfeu fixe qui guide de Droebal' h Christ'mh 
et indique In position de Stcilene à TE. et des Gaaseungeme à l'Û 
(In la passe. ('.«• f(-.u rst allumé comme le précédent. Sa nauleures 
de 17'- et sa |K)rtée deO milles. Lat. 59" /|9'30"N. Long. 8' 10' 0" E 

IIE(i I|()LMEi\(lMiareI).)reu/lr<?qui guide à l'entrée principal 
de Chiht'nimt ou à mouiller auprès de l'îlol. Est allumé comm 
le préeédrnl. Sa hauteur e.sl de 7'" et sa portée de /i milles. 

Lat. 60" 53' 10" N. Long. 8" 23' 5" E. 



làliTlOSB — COTE MI Ml 

etfeu/breàftl"3aii-dessiudel«mer, vioUtàift ibUm 
sera modîGé dans quelque tempi . 

BIORXUABBEN (Phare D. 3) sur U |^ N. de Hit Û^Oli 
bT 93' ir N. et W h& 6 ' £. Sur ua rodier appelé ÂÊi 
(ou Bwmimbben ou 5forf riadrO déU'*hé de Ilie d*Olanii 
ett /to« élevé de 35- 6 el Tîsihle à 16 mîlle^ de VIL ZV 
10" S.4 par le N. Une roche n'ajraDt que •* d'cftu lei 
26* 30^ E. du phare, A A milles de distance. 

GBIMSKAR (Fanal a k) feu de port fixû près de fc 
10 milles de portée, allumé du lô septembre au 15 aYril, 
que les glaces n interrompent la navigation. On y tr< 
pilotes. Lat. 56* 39' 15" >. Long. IV 2' 50' E. 

Un amer rouge de 18* est sur le récif; il est snnno 
tonneau blanc et d^un bras indicateur do canal de Kalmù 

Enûn un second amer, Praslô, sert au même usage. 

UTHOLM (Fanal C.) près WeMer§am»9 près la côte 
nie Gottland. Le feu est fixe et visible de 10 milles. 

Lat. 57* 26' 30" N. Long. 15" àT 11" E. 

TVESTERGAR^S. Deux fetLx Aies sont dans le port, t 
par Tautre, ils indiquent la passe. 

UOaOAG, deGotlland (Phare G.) sur la p** S. iftsf-ïJi 
66" 55' dy^Ni et 15* A8'10"E. La tour a 17- de hauteu 
est tournant et fait une révolution complète en 8% pen 
quels à éclats égaux, de 30'^ alternent avec des éclipses 
environ. Elevé de 57*, Il est visible à 16 milles» 

Ce feu est visible dans toutes les directions de 1^. £ 
If. 9* 0.4 par le S. 

BOnOHOLM (en oonstruetion) feu fixe sur le cap Kn 

(ESTEROAKN (Phare Dt 3) sur Tllot de ce nom, sous I 
de Gottland. Ce feu est sur le sommet de Tilot; fixe^ 
81* sur la mer et visible sur tout Thorûton à 16 milles 
80" N. et 16* 39' 36" E.) 

FARO, deGotlland (Phare C.) ftu tournant^ pour empôc 
confusion avec celui d'OEàlergam^ quand on vient < 
de FEi 11 est sur la p"^ N. E. de File Faro, nommée Ho 
son élévation est de 30»^ et sa portée 16 milles, sur Thori 
pris entre le N* 57* O* et le S. 34" 0. par TE. Quatre grai 
de près de 30"^ chacun, avec des éclipses de 1' 30" ei 
prennent 8' pour la révolution entière de l'appareil. 

LaU 57* 57' 25^' N. Long. 17* 2' 56" E. 

Ap ùb&MdmûiA pénétrer duu 1% raro^wMi \^^V^^ 



3/| GOLF£ DE BOTUIf lE — COTE EST DB SCiDC 

fr & au-f1c»sij8 de la mer et visible à 9 milles du K. 8* 0. Mi 
b" 1-:. |)ai TK. Kxci'plé dans le .N. vers la mer d'AlaDd^oàlft 
iiwiH(|Uf'' par l(t )ii{|;iia] ùc Simpiues. . |{ 

Lai. 50" fj'J' iiO" N. Long. IG" Ub' 6" E. 

filtlSSKL-liAMN (fanal C] fixesur la plage, allumé lonqoehi 
|>a(|Ufl)Ols-|X)sl<^ sont en mer; ou le voit de U milles. 

La!. «()" .V -M)" N. Long. 16" 29' 50 " E. 

hVAUTKLLIi(l'liareU) feu tournant qui montre trois Uakci 
*J inJMUlcH. Il ust ('levé de 20" 78 et visible de 13 milles. 

Lai. m" J0'20 " N. Long. 16" SO^Oô^'E. 

GOLFE DE BOTHNIE - SUÈDE, COTE EST 

l)\l)i:(iSTK\ (PhareC.) îmfise sur la rochede cenom^Àrentiée 
du Koin* de. Hotiinio, dans lu dêtioil d'Aland, par 60* 16'ia^lL 
et 10" HW 0" K. Le feu ont visible sur tout Thorizon, du N. 37*0.» 
ttu S. n? " (). par W. N., Tiv. et le S., à 14 milles de distauco; état 

(iniiNI)KALLK-(;iUJNl)(/?o/ra»/a) dans le Qvarken eu Sxi^U 
\mUu\u rouge, avi-r. son nom sur ses côtés, a deux mÀtspoitast 
cJiarun un f'nu t\xc k 1â'" au-dossus de Teau et visibles à 10 mSu^ 
Lai. 00" :i()' N.long. 1G"28'£. 

hJliliSTKN (Pliante.) kwfixe sur la côte 0. de File GrwêwA 
pour ailiTtirnur Orenviml; a 19*" d'élévation et se voitdel2 nilki. 

Lai. «()" 21' W N. Louî;. 16" 3' 56" E. 

OU SK/t:U (IMiuro C.) hwtownani élevé de 35"" 8 au-dessus deb 
nier cl viHJhJM h M\ niilleb. Dans l'espace de 5^ il se produite 
er.iJp.HOH cl /i é«'.lal.s d'une inleusilé diiïércnte. Il éclaire touM'ho- 
ri/on /i IVxcrption du S. 12" K. et le S. 57" E. Bonne remarque 
pïiur AlitndH-Ututrken, («0" 31' 30'' N. et 16" 1' 56" E,) 

igoilN. 2 UwwliveH (l),3)élvv(''sde 12'"8 et visibles du S.12'E.à 
ro. 3/i" MO' S. par l(i ^. k 10 niilles, sont installés sur cerocber. 

Lai. (10" 37" 7" N. LouK. 15" 38' 66" E. 

<;f:i*'LI':. Deux pliareH Hervont ù la navigation de cette baie. 

1 " l'^OHninuKl (C), l'eu fixe sur lo. banc de ce nom, par 60" /iS' 22" 
IS. cL 15" ir 3()'' E. Il <»8lau S. d'un amer en perches. Ce feu a 
10'" au-iJ(*Hsus de la nuw cl se voll ù 9 milles. 

2" lionamjvw i]v. poit/îjî(5 (C.) prôs Ciraherget^k 6 milles de Gèfle 
et h 7 millos 0. 41" JN. du feu d'J?y.veflfnin(i. Son élévation est de 
18"* et sa porléc de six milles. Sert à reconnaître le mouillage de 
Graberget, . - .. 
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RUSSIE 



Les bonssoles s'affoUnt snr qii«l^s points du golfe d« FinlaBdf. L'ngltdtlt 
f ariation j pa^M de 6^ à !•}« 0. Je me cooioù pas sa Tarutioa aBnqallo, 

La marinp à vapeor a dà adopter Iti mim^i signaai de nuit qnt celle de TnM* 

et d'Angle te m^. 

Les feux WMi Miumè» U iîjniUei jtu^u'aiLe §iM'e.i, et iepKù le wewrel el tOit 
êe 4*^rréuseni jiuqu'à /« fim ée wtai; à Ceitep^h» de ceux éc Aère/ ei de l'Q, |i 
ee port, qui le tout comtkuuUewu»^ Ptrêe que queifuêfoië le» ree/e d9 S. ftF 
mettent (ty arrirer dmu i'arriirestàvoèt. le crépuieuét dTeii pumêi i» rffifft^r 
/e-t objets. 

Ou a ma» de* bouée» dn» le» pés.fe», depuis CrmMaêt Jutqu'à HB$lnd^et9UM 
ajouté des Mai* uux kjuèe» pré» de* Uues de subie ei des eeueit» dès goifet k 
Finlande et de Rigt. Dans la partie S. des bus-faads, ces kûiai» êui lu pôtute n 
leurs verges eu haut; et dans la partie S.j la pointe eu bas. 

Les éeneils sout siynalès oiMsi qu'ii suit : 

/o Vu pirillou blau.\ ti le passage se trouve du côté .V. du parillou et du Junt- 
fond; îo in parillou blanc, ayant un carré rouge au milieu, si le passuge se trowii 
du cô!é E.; 3o In parVlou rouge arec un carré bhne au milin, »i le passsfe H 
trouve du e'té 0.; 4^ Vu pavillon moitié rouge ei hiaue, qum^ lu nmigêtlmieui 
armr lieu de tous les côté». 

Les écuiiU sur le^uels on n'a pas mis de parillou sont sigatlé^ par ii»btMt$i^ 
Snta. En MnuneDçant par 1<» golfe de Bothnie^ on a au N. : 

Des feux sont proposés pour Danci, Gamlen, BjorDeborg, Ghm* 
lineslad, Maakala, Uleaborg. 

NORR-SOÎR (Phare C. 3) sur Tllot S. O. du groupe, élevé d€ 
32° au-dessus de la mer; il est tournant k éclats variés, pnÉcédésdc 
courtes éclipses. Sa portée est de 12 milles. A une faible distance 
le feu est visible pendant 15'', et au lieu d'éclipsés, on voit ^^ 
éclats alternativement croissants et décroissants. 

Lat. 63- W 8' N. Long. 18" 17' 16 " E, 

Ce feu est très-utileà la navigation du Quarkeu, et du port^r^* 
dyesh près de Wasa. On ne doit pas l'approcher à moins do demi- 
mille. On y trouve des pilotes. 

SKALSKAR (Phare D. 1) feu fixe blanc et rouge, sur ce rocb«i 
au N. O. à'Aland, il sera visible de TE. au S. par le N. et TO. 

Lat. 60" 25' 0'' N. Long. iV 15' 0" £.) Proposé. 

EKKERÔ (Fanal G. 3) fixe sur la partie la plus O. de 111e à 6** ii 
hauleur; il se voit à 5 milles; sa lumière est plus vive dans II 
S. 76" 0. Lat. 60" 13' O^'N. Long. 17" 11' 51" E. 

EN-SKiWl (Phare C. 3) feu fixe sur Tlle de ce nom, h quelquei 
milles de l'entrée de Nystad, p^r 60° W 10^ N. et 18° M'-31'^ E 



;Ivri.'._v^\I Ft'Li l'f r^-t . I-^cî peines >>il dans la pair^&îj 

r. :< î". • V ■: .":•■•-:■.•: *i.--::t -f^irr >: S. 12* E. el le S. SfiTj 
Lit. ''." r ^' ^. L:c:i- i-T ^o :??■ E. 

Lf sr-::il :Luf :. J . firL-fzi-fiJ i rV» ^r^, est surrcxLfi./ 
r:^ >!! f ttiu.z r'^ ;-^ Li 11*15. I. r>t .isibleàGimlkii 
IL::.:::: .-rcnT-j ri f . :- ' O. i^5^ 3.?E. fiar TO, le N. el îip" 

Vizi". r, ^ i ffc Ir^ r;i.;f. >■:: rexlrémilé suddel^Jfj 

i: ■?>: ctVt if 13" 5-:;^> :!:•: i î -L-êi, iz N.E. q.E. aaX.O. (t.aj 
F^r'.f >. U- cC'' a: V L:=i m' il 3r E. 




mr!> »2e vue l'une ie ces deux l!f>* P>r:«èe 10 milles. ^ 

Lr-t. 60* le 30 N. Loz^. CS' 17 5> E. ''.^ 

TOLBOn^N .PL a:»? C Ô î\u fjf eleve de 28- 82 sur OQli(it,et 
visible à 11 niilîrs sur :ou: ni:rizo2, mo'ns le côlé de 111e Kmi^ 
Le phare est bianc el sert de remarque pour gagner renlré&.'fe 
Cronstadî. .60*2 Sâ'N: et 27 11 30" E.) "f^ 

LOMX)\SKE-GriU>n flottante 3,y aux. du banc, à 2 milles jH 
S. 16*30'O. du phare de ro.Niui;n, ayant trois feux /Exo,en tnap(j|} 
éqiiîlr.têral. Tun h h tète dn mât et les deux autres à chaque boot 
d'une vergue. Le feu supérieur visible sur tout Thorizon à 6 nùpei 
et les deux autres à 5 milles. Lai. 60' ON. Long. 2n2'21''E, ^ 

FORT-KRONSLOTT 2 feux fires sur la batterie yicolacv, letefl 
supérieur fixe blanc est élevé de 16"6 et se voit à 12 milles; il 
éclaire un angle de T !û entre le N. 69* 9' O. el le N. 76* 51 0., 
ou entre les balises blanches et rouges de la rade. 

Le feu inférieur fixe rouge est à 183" du feu supérieur; il esl 
élevé de 7-6 et se voit h 6 milles , du N. 27*0. au a 63* O. LaloùT 
en fonte, élevée de /i"88, est blanche à l'O. et jaune foncé à TE. 

L'alignement des feux est le N. 73*' O. et le S. 73" E. 

KRONSTADT. Feu /fjr5(C.)surle bout de lajetée du port de guerre, 
visible à 5 milles 2 du N. au S. O. (59" 58' 58'' N. et 2r29'21"RÏ 

feu fixe (C.) sur l'extrémité N. de la jetée du porl de cbni-. 

morcc, visible à 5 milles du N. au S. 0. par l'E. (59" 59' 3''N,el. 
27" 29' 25'' E.) .; 

2 feux fixes (C.) horizontaux à 12" 8 sur le pont, dcvapl 

Tcnirén du port de guerre; leur alignement donne la direction 
de l'entrée; ils se voient à U milles 4. 

2 feux fixes (C. 4), de 5 imWea Ol^^vV^^, «vaV^YA^^^te* 
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PiEVEL-STEfN Mutlant C. 3^ bateau à 3 ni&U moDllIép»! 
au nord du >>anc RerH-Steiu, ii porte un feu Gie àlatftlcdttl 
de misaine et d'crlimon: pendant le jonr, on arbore ftagnsll 
un pavillon jaune a cruix bleue; on sonne une clociie 
brume. Lat. 59' /|o 20 N. Lon?. 22" 24' E. 

riKVEL{Pliare C. 3) près dfs casernes du mont Lakihergiki^ 
de Rovel et à feu fixe. Il est jdacL* de telle manière qu'on M' 
feu que lor^squ'on unive conta' les récifs auN. de l*ile Wfifi^lt 
bas-fonds couvert do 6 mètres d'eau à TE. de Swrgken^ Gej 
a 54*: on Taperçoit à 15 milles. La tour est blauclie. 

Lat. 5îr 26 !9" \. Lonfï. 22" 27' 30 ' E. 

On a monté une tourelle sur la toiture de ce phare, h Mê\ 
blanclics, noires et rouges pour le mieux reconnaître, 

(lMiarcC.3)nommé/)/((irfSii(/(/f Cfl/Ai^WKemto^iilBUlUl 

le mont f/islbvr{f, à 1066- S. 19- E. du précédent, par 59*2B'«ri 
et 22* 28 ' K. i.e feu est fijre et à 81*4 au-dessus de la imr.l 
assure rentrée de la rade entre le nouveau banc et le AeivbfMI 
U se voit h 19 milles. La tour, de 37*53, est à bandes blanobtl 
rouges cl jaunes. 

1\EV£L, fanaux du port militaire. 1" A rextrémité E. du biJN 
lame au \. delà passe de TE. visible du S. 58" O. au S. 77'E.||i 
le N. 2" La partie S. est éclairée par un feu rouge visible versl^ 
trée, du N. 80* O. au S. 40" E. par le N. 3* La passe de TO. a 4èi 
feux, le premier à TE. du brise-lame au N. de la passe, visiblQ i 
S. 29" O. au N. 74" E. par le \. Le second à la partie S. de la pas 
est rouge el visible vers l'entrée, du S. 18" O au N. 63" E. par le] 
Ces feux éclairent les extrémités Ë. et O. de la jetée N.; leur po 
tée est de 3 milles. On laisse les feux blancs au ^, et les foux roi 
gesau S. en entrant dans le port. 

NAUr.llEN (Phare C. 3) sur Pexlrémité N. de Tile; c'est un f( 
tournant de minute en minute, élevé de SS^SO et visible à 13 inl 
les II guide pour aller mouiller 4 Xarghen (Nargo) et h Revel. 

Lat. 59" 36* 22" N. Long, 22" 13' 55" E. 

SUUOP (Phare C. 3 sur le cap) par 59" 28' N. et 22" 2' E; feu fii 
de 41'"4o d'élévation. On l'aperçoit h 13 milles ; il éclaire l'horia 
depuis ro. 22" 30' S. jusqu'à l'E. 5" N. par le N. La tour est blanch 

(Fanal D. 4) sur rexlrémilé E. du cap au N. 66" 14' E. ( 

phare sup', feu fixe élevé de 14" 5 et visible à 8 milles. Rele^ 
au S. 66" 14' 0. par le feu sup', il guide au milieu de la passe i 
Sud entre le Ijanc Nargô et le Middelgrund. 

PAKER-ORT (PL G. 3) feu fi(ce par 69" 2a' 1^"^. ^îX^V IxV \v^-'^ 
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S. 50' a el N. 50' E. l'un de ractre et Tîsibles da S. 50' 0« 
S, ir £• par le S, ^SS* 23' N. el 22' 10' 21" E.). 

RUiA Phanes'} 2 feoi èni$ U m-'ine tour sar la digue de Fo 
loi»^/. Le SHp' ^a 2 ./tiv d A-2fl:#de 30 en 30' est élevé de3i 
el Tisible à I6iailies, du S. 40' O. au S. ^9*E. par Ta le N. etl 
Il signale la rîvïèTV et >«$ èo^als le distinguent des feux de lacô 
1.0 feu inférieur* à 25 mètres p!u$ bas, est fixe ronge et éclaire 
N. y K. .^ ro. 9' N. par le N.: il signale le meilleur endroit pc 
mouiller en rade par 1^ et 16* de fond; les pilotes stationnent aupi 
du phan^v^ « S* i5^ a 186i\ 

\Ai. 5r 5 28 * W Long. 21* il 9" E. 

FffÊ irrl (D.4) sur la digue de Jfa^BwAo/ai,côté E., auN.! 

30' E. du grand feu; il éclaire du S. 53* E., au N. 62" £. par lU 
le N\ «^ 5 milles S de dislance: il est dans Falignement des deux! 
lises de Mngniishoim et de la bouée à clodie de la barre extérien 

Lat. 57*3 58 N. Long. 2l'i0 50 E. 

UUNO (Plianîa 3! fou /Ircsur la hauteur S.E.deAdiio;oB 
doit jamais rapproclH>r à moins de h milles. Ce phare est rouge; 
hauteur est de 60* S et sa portée 16 milles, visible sur toulllifl 
ion. Lat. 57* iS 10 * N. Long. 20*55 23" E. 

1K>MES-N,ï:s ^Ph. 11 3 . Il y a doux tours à feu surcetle pMO 
S. 6** O. et N. er Ë. à 97"; celle du S. blanche, celle du N. blaiK 
en bas, rouge en haut; elles sont peu élevées; quand on les v 
Tune par Fautre dans le N. 15^ £., on est dans ralignemeat 
i^cif dont Text. avance à 3 milles. Le plus N. est élevé de 15' 
au-dessus de la mer et se voit à 8 milles. Le plus S., é^evé de 26" 
est visible à 10 milles. Il est par 57'* 45' 35 N. et 20" 17' ô''£. 
éclairent tout Thorizon, excepté entre TO. 21" S. et le S. 

Feu flottant (G.3) dans Taligneraent des deux précédents. 

bateau a trois mâts et porte feu tournant au grand màt au^dessc 
d'une boule rouge. Un pavillon jaune à croix bleue est hissé pe 
dant le jour. Avec du brouillard on sonne un gong de 5' en 5'. 

LYSER-ORT (Phare D. 2) feu fixe élevé de38"6, par 67' 34' 10" 
et 19" 23' 40" E. Il est visible du N. 67" E. au S. 20" O. par le N 
13 milles. U fait connaître rentrée du golfe de Riga et parer 
bancs du large. 

LIBAU. Deux feux sont en construction. 
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1a mer (6/i' ôC 6'^ N. et iô" 0' 6'^ E.); il se voit à 23 milles, dn 
S.52'K. AlU 0*lN.parIeN. 

JERSHOrr (Phare) feu tournant de 2' en 2', par 5ù"32' ûO" N. et 
J/»"13'1G"E.. ù i'exl. E. de la tocIiq Robert- Hooft : la rotation totale 
(Slant do 0', les trois éclats sont de 70" et les éclipsés sont de Wi 
ce qui lo dislingue des feux fixes de Rïxkoft et d'Arcona, et du 
feu tournant do llela. Le sol est élevé de 21" et Tédifice de 27'; 
lo feu 80 voit à 18 milles entre TE. 35" N. et le S. 53" 0., en pas- 
sant par lo N.; du côté de Stolpmunde, le feu est caché paries 
dunes du kc Viedtig* Le banc Stolpe reste à 22 milles dans le .N. 
de ce feu. 

SWIINEMUNDE (Fanal) feu fixe rouge par 63" 65' 58" N. elir 
56' 36'' E. (\ Text. de la jetée E. Il est élevé de 11- 8 au-dessus de 
la mer et visible ù 10 milles, do TE. 13** N. à VO. 13" S. parleli» 

....•«^ (Phare D. 1) au côté E. du port à 1 mille ^ au S. ih" E. dt 
Pextrémité du niAlc ; feu fixe^ élevé de 64" 3 et visible de 20 à 
22 milles. Lat. 63" 54' 69'' N. Long. 11° 57' 29' O. 

Aclever lo pharo au S. 25" E. .pour aller sur la bouée noire 6l 
blanche extérieure; amenez les balises du môle de VE, et celle de 
la plage Tune par i'auli'e au S. 36" E., vous donnez dans le port 
jusqu'à la deuxiôme jetée du môle E. à k encablures, en dedans du 
phare» et à ;6 encablure du môle, où se trouve le pilote ; s'il fail 
mauvais, on fail gouverner avec un pavillon rouge. 

Gî\îEF8\VALno (Phare) A feu tournant de 1^30", successive- 
ment rouge et blanc, en des temps égaux. Son élévation est d( 
/i6* 20 et wi [)orlée de 17 milles. 

LftL bli" 15' 30" N. Long. 11" 36' AO" E* 

AnCONA (Phare) à feu fixe, à la p»* N* E* de Tlle de Rugci 
par 5/i" UV 0" N* et 11" 6' 60" E. Son élévation est de 60" au-des 
sus de la mer, sur une tour blanche de 18* 8. Ce feu est visibl 
k 22 milles S. /|6" O. au S* û5" E. par le N. Il y a auprès du phar 
deux balises qui servent h faire éviter la roche qui est à 500 
dans TE. 18" 30' N. de la pointe. 

DARSFR-OIIT (Phare); deux feux sur la môme tour, un tour 
nant (D. 2), Taulre fixe: le premier est élevé de 35", ses éclats sontd 
1' en 1' et visibles à 16 milles entre le S. 19" 0* et TE 19" ^ 
par ro; le second, élevé seulement de 13"", û'est visible qU' 
12 milles, de TO. 10" S. à ro. 26" N. par l'O. 

Lat. 54" 28' 66" N. Long. 10" 10' 61" E. 

Trois jachts gréés, portant chacun deux feux fixes Verticaux, son 
/f/écés d'à J'E. du hancPrwc-JHakeftj T kYO. ^\x\i^wç.^0^mv\.< 
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mtzer; 3" p" S. du banc Voitzig ; les deux premiers élevés de 
9 mètres se voient de 3 à /i milles ; le troisième de 3 à 6 milles. 
Pans le jour, les bateaux portent un pavillon rouge en tète du 
mât. 



ÉTATS-LIBRES 

WARNEIVIUNDE (Phare) feu fixe à A^O" S. des jetées, qu'on 
Hllume du 1" (loût au 30 avril. On le voit à 12 milles de TO. 8" S. 
au N. UV E. par le N.; et lorsqu'on le perd de vue, onMoit cesser 
de gouverner sur la côte. (Var. 17" 30' 0.) 

Lat. Ô/i" 10' 30" N. Long. 9° /i5' 16'' E. 

TRAVEMUNDE (Phare). La passe est indiquée par deux ran- 
gées de bouées, blanches à droite et noires à gauche en entrant. 
Le feu fixe est élevé de 29"au-de8sus de la mer, se voit à 16 milles. 

Lat. br 57' ÛO" N. Long. 8° 32' 3il" E. 

Ce feu n'éclaire que l'angle dans lequel est le chenal ; on le 
perdant de vue, on tombe sous les côtes de llolstein ou de Mec- 
klembourg. Mais il existe une autre lampe, à l'intérieur, pour 
^iger les navires qui descendent la rivière. 

Ce phare a un mât de signaux, pour marquer les variations de 
l'eau dans le port, que les vents font quelquefois passer de 2" 2 
à /i*" 8. La station de pilotes est auprès. 

Quand on veut entrer, la nuit, on hisse un feu visible sur tout 
l'horizon de la terre, auquel on répond par un feu rouge à l'extré- 
mité de la jetée S. En l'absence de ce dernier, le port est imprati- 
cable et il faut mouiller en attendant le jour. 

Feu fixe de 6 milles de portée dans la môme tour que le 

précédent. 

Comme il existe une haute falaise sur la côte de Lubeck, près 
Brodslen, il ne convenait pas que le feu fût plus élevé, pour le voir 
par-dessus lorsqu'on s'en est rapproché. 

Il existe àl'O. du village de iVieudor/'(Holstcin), à 12 milles et 
sur la butte Gromniizerberg , une tour ronde de 13"" 5 ; c'est une 
excellente remarque qu'on voit de 20 milles. 
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DANEMARK 

La variation était de IG» 45' 0. à Gopenhagne, eu 1845. Le mouvement imuiel 
de cet angle est de 5 à 6' eu — . Le pieds danois = O»" 3138536; la brasse (£ua} 
= lm883. 

Les feux sont allnmés une demi-beiire après le coucher dn soleil en hlTcr, et 
nne heure en été. Leur portée est pour le temps clair et en snpposant ^(Ase^ 
vateur élevé de 3 mètres au-dessus de la mer. 

Les feux flottants sont enlevés eu hiver et rétablis aussitôt que les glaeei le 
permettent. 

ILE BORNHOLM 

CHUISTIANSÔE (Phare a 3) tournant sur une grande tour dans 
laforlcressc à 15 milles E. 22"JV.du feu d'Hammeren(ifefior»fto/»); 
ses éclats ont lieu de 20'' en 2Q'\ Il est élevé de 28" 5 et visible à 
14 milles. Lat. 65" 19' 19" N. Long. 12" 51' 15" E. Pour gagnef la 
mouillage, on appelle un pilote en mettant un pavillon au petit 
mût de liunc ; si on ne répond pas on ne peut pas entrer. 

IIAMMEUEN (Phare a 3) à feu fixe sur la côte N. au penchant 
du mont Steilebjerg. Il est élevé de 85" et visible à iU milles, du 
S. 59" E. ou S. 26" 0. par le N. 

Lat. 55" 17' 25" N. Long. 12" 26' 55" E. 

IIÔNNE (Fanaux G. U) feux fijces; celui de l'Est sur le morne où 
est l'église, on le voit entre le N. 50" O. et le S. 10" E.; celui de 
ro. éclaire tout l'horizon, il est sur le môle du port, à 306" dans 
ro. 38" S. du précédent ; leur portée est de 8 milles. Il faut les 
tenir l'un pjir l'autre pour donner dans le port. 

Lat. 55" 5' /|8"N. Long. 12" 21' 51" E. 

SUND 

GIEDSER (Phare D. 2) feu fixe à la p'* S. de l'île Falster; élevé de 
19*" on le voit à 13 milles, sur tous les points de l'horizon, excepté 
vers l'angle formé par la terre entre le N. et le N. 32" 0. I* 
banc Tfinàelen lui reste à 3 J4 milles S. 56" E., n'ayant que 
2" d'eau. Une bouée rouge est à une encablure O., 38" S. de ce 
danger, par 6" 5. Lat. 54" 33' 60" N. Long. 9" 37' 53" E.: : 

IMOÈN (Phare D. ix) feu fixe, sur la côte S. E. de l'Ile ptf 
54" 56' 50" N. et 10" 12' 36" E. Son élévation est de 25" et si- 
portée de 12 milles, tant qu'on est au S. et à l'E. de l'entrée du 
Gronsund; mais quand il en reste au N. N. E., il est caché par les. 



r.f 



Z^i «en B\i-TiorE — da:«emam. 

f'nWé'Mi; i* t-'d «'•l'ïv/î rie .13" 6 et indiqne IVnLrêe da Sand tf 
htfi'iiVM'.f fit*. Krnnborf/, avec une porlée de 11 milles. 

r.if. :,/»* îj' 20" .%. r'/m'-'. 10** i7' i5" e. 

* (■ i"'ï (• ;î. cAf.]/' ;iii s O pnr la toiirelle S. E. dn chMeaa : 
,AKKKMr)VKI) ^'i f'îiix fisen C. 3) à iOD"» O. 6* 30 N. el E. 
;îV h, Kun t\f. r.i.jirf!. Le fou de TO., élevé de ii" 6, se voi 
l'y i/MiK .! d/r 17). fl" S. ;iu S. 73' E. par le N. et de toute la baie 
tloffihrU il ^v.t c/irlir- crilre TO. 5" N. et le N. 77' O. Celui de 1 
fflutt'. du .%. 77" O., nu S. 73" E. et toute la baie de Hornbeis. 

I..1I. Mi' r •> " N. loivJ,. 10" 1' 3" E. du feu E. 



PETIT-BELT 

%K(.«tTArn' Wmn I). /i) fixe a éclat» de 2' en 2' sur la p»« l 
mhntjti, p/ir fi/r .V 17" M. et 8" 31'26" E.; à 2 milles a 7l' E. 
VhuUf't' d<'. NtaHiadi\ Il est élevé de l^"" 2 et visible à 12 mil) 
\^' f/ H 1'./ liilrrt df, ro. T N. A TE. 39" N. par TO., le S. et TE. 
mhu\th ; luffiIfTCf llxe 1M9'', éclipse 13"; éclatl5"; éclipse 13",e 

îvi.M» fiK KKMKHN. Ken fixe C. /i) de 2 milles de porlée, qu 
fi 'ilhirn'* /)iH' If'H jours où le courrier est en mer. 

rfcf, r»/»" U/|' I.V N. I.on«. 8" /i7' 17'' E. 

W \\\\\^\ ^l'lwirc,<:. M) feu tournant au côté N.E, de Tile Fekmi 
Htn II' Old<'rihorK*lliil<, 2 iiiill<*s S. 60" E. du récif dangereux Pi 
littnhmi. Il «M volt de. ro. 17" S. au S., 30" E. par le >'. et TE 
^*i inlfkii; ififtix II <tHL cncliff dans les autres Rumbs par lacoll: 
tU' tiatluirinnihol'. 

i^' fiMi H<'.IW've tine n'volulion en 30'', éclats 2 ù 3'' suivis d 
rllpnï'n rornplMcH dM27 .'i 28". 

Ijif. tifi" 20' 30" N., f;l lonR. 8" 5/i' 10" E. 

\'\ K K EIMEfUî (Fanal (\ 3) /?.r<5 sur une montagne à 1 mille N. 
rnp H. di- Imfjclmd, il se voit du N. 38" E. au N. 63° O. par le ! 
on I« volt enHulle dans la baie MnrstnL Du N. 30" E. au N. 35*1 
on le volt quand on eftt dans le liant du Belt, qu*on a paré les bo 
<«rcpté puire le N. 30" E. et lo N. 30" 30' E., où il est masqué. 
liauU'iir est dv 3îr et sa porlée de ili milles. 

rnl. f)/i" /i/»' 23" N. Long. 8" 22' 3" E. 

KIFX (PannI à fou fl,re vert élov^, de 4" 6 et visible h de 
milles; il éclah-e dans PO. 37" S. (Sr 19' 12" N. et T /i8' 31" l 

DUSTERNimOOK (Kanal C. 4) sur la côte du Ilolslein ; feu fixe 
rouffe, visible de (i milles entre le ft, W O.mI le N. 6" 0. par T 



AS CATTÉCrAT — DANISMARK. 

VOUDINGBORG (3 Fapaux) 1" feu fixe de port, él«vé tfe fl 
visible à 4 milles (55^0' 10'^ N. et 9° 35' r E.); 2" feu /ip^ éli 
de 4" 6, visible à 4 milles; 3° feu fixe de 2° 5 d'élévation et A 
milles de portée. 

En approchant de Vordingborg, on tient les deux premier», 
ligne jusqu'à ce qu'on voie le troisième. Ils sont allumée p 
lea vapeurs sont en mer. 

. GAABENSE.Deux ÎQUxfixe8{C. Ix) sont allumés lorsqu'on atten 
bateau à vapeur; on les voit à U milles (54° 56'30''N. et 9" 32' 51* 

ViERÔ (Phare G. U). Feu tournant sur l'îlot de ce nom par 
^ 15'' N. et 9'* 1' 51'' E. Les éclats ont lieu de 15'' en 15"; son < 
vation est de 5** et sa portée de 10 milles. 

LANGELAND. Feu fixe (C. 4) visible à 9 milles, sur la côte E 
l'île, au S. 60" E. du château de Tranekjœr, il guide les bateai 
vapeur qui passent dans le Belt. Lat. 54* 59' 0"N. Long. 8* 32' 50 

TAAUS (Fanal C. Ix) feu fixe sur la plage au fond du port 
est élevé de 9"? et visible à 9 milles. 

Lat. 54° 52' /lO" N. Long. 8" Zil' 30" E. 

(Fanal G. li) sur i'estacade, près le poste des bateaux 

passage, à 608'» O. 5" S. et E. 5'* N. du précédent. Il faut les t< 
l'un par l'autre, pour se rendre h la station des pilotes et des 1 
ques de passage. 

COTE DU JUTLAND. 

SPOTSBJERG (Fanal C. U) à éclats chaque 15 secondes, su 
côté N. E. de l'entrée de VIsefjord ; lat. 55° 58' 35" N. long. 9' 
28" E. Son élévation est de S?-" et sa portée de 11 milles. 

il?:SSELÔ (Phare D. 2) fea fixe élevé de 35™ au-dessus di 
mer et visible à 16 milles. La tour est ronde à bandes horizont 
rouges et jaunes. Lat. 56° 11' 50" N. Long. 9° 22' /iO" E. 

ILE HYELM (Phare D. 2) fixe à éclats de /l'en W sur la pî 
culminante de l'ile ; la lumière se voit pendant 2' 55", éclips" 
25", éclat 15"; à moins de 8 milles, une faible lumière sera 
jours visible entre les éclats. La hauteur du feu est de Ixî 
visible de 16 à 19 milles. 

Lat. 56° 8' 1" N. Long. 8° 28' 20" E. 

FORNQES (Phare C. 3) sur la p" E. du Jutlnnd. Sa tour c&xH 

blanche est une excellente remarque. Lat. 56" 26' /lO" N., et 1 

S''â7^26^ E. Ce phare est à. 2 % railles N. 35« E. de l'entré 

Crm^^ 29 milles S. 33° O. du phate ^' AuiioU, ^X'i^ xj^^X^'^^, \ 
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lô Hessélœ. Elevé de 21°, il se voit à 13 milles lorsqu'on 
de hauteur. H est tournant; sa révolution s'achève en 3', et 
il un éclat de 30'' en 30'', dont la durée est de 6''; ensuite il 
clipse pendant 24". Lorsqu'on est très-rapproché, on voit la 
^re dans les intervalles. 

îHOLT (Phare G. 3) sur la p**^ E., feu tournant dont les éclats 
ccèdent de 25" en 25" avec 6" de durée. Il est élevé de 37" 
voit à i/i milles. {56° l\U' 14" N. 9° 19' 15" E.) 

— (Qotlant G.) mouillé par 29°' à 1 mille E. 15" N. du banc 

îben^ lequel s'étend lui-même à U milles % E. lô** N. de l'île 

iholL Le feu est fixe et élevé de 9"" U avec une portée de 10 

is. Lat. 56° Zi5' ZiO"N. Long. 9° 31' 11" E. 

tt fanal particulier est allumé au côté E. de la tour, lorsque le 

flottant se trouve déplacé. Il est haut de IS'^ô et visible à 

allés. 

:OBBERG-GRUND (flottant G. U) mouillé par 7" 3 à l'extrémité 
les bancs de Lœsôe et à 700" S. Zi9" E. de la balise Nyvager, Il 
3 feux, dont un sur chacun de ses mâts; ils sont remplacés le 
r par des ballons. Le corps du navire est rouge avec croix 
nche portant son nom. Le plus élevé des feux à 12" 8 et les 
.res 8" 5 seulement ; ils sont visibles à 11 et 9 milles. 
Lat, bT 8' 30" N. Long. 9° 0' 30" E. 

HALS (Fanal G. U) feu fixe à l'extrémité de la jetée N. côté E. 
l'entrée. Son élévation est 9" 7 et sa portée 10 milles. 
Lat. 56° 59' 20" N. Long. T 58' W E. 

LOESO (flottant G. Zi) fixe unique mouillé par 21" d'eau dans le 
Qal de Lœssô par 67° 12' /j5" N. et 8° 21' 1" E. Il est à 3 encâ- 
ires E. 5° N. du sommet du banc Dvaky que signale une balise 
rmontée de deux balais. C'est une goélette dont les côtés rouges 
l une croix blanche. Ce feu se voit à 9 milles sur tout l'horizon. 
Un pavillon à bande bleue verticale est hissé au mât; quand il 
i des glaces dans le Gatlégat et lorsqu'elles empêchent ce feu 
liant d'être à son poste, un pavillon blanc à bande bleue verti- 
le est hissé sur les phares de Hirstholm et de Skagen ; son ab- 
ice pour tout autre motif sera signalée par un ballon rouge sur 
i derniers phares. 

FRINDELEN (flottaniC. à) à environ 7 milles N. 21°E. de la pointe 
de Lesôe. Le bâtiment a 2 mais et ses côtes rouges avec croii 
inehe. Il fest moniUépar 13" à 5 h 6 encablures E. b'' ^. ^>\\i^^<^ 
W^Â^ Le feu /h;e est élevé deD" U el \îs\b\^ ^ ^ xk^^'s» 
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iM, W îi^ 'Î.V' N, Ung. 8* 55 'SI' E. En tcnps de bi 
uw^ miH tUKÏify A bord. 
^%fAmM%mK\^ (Fanaux G. /i) sur la jetée Sl Le 



//iw^*^ ^t^ *Ui «• H el visible à k milles. Le secoKi est / 
^"rl 6'f,UiShiUm «t visible de l'O. Zi4* S. an \. ly E. 
y^M^iff'm k%i iti^ï'm^TOcM de rentrée du port 

iM. W Ity r H. Long, fi" 12' 32 ' E. 

MirrMIOf/M IVh.Cii) feu tournant sur la petite de < 
v7" '-«'y i T K <*l H* 17' 2»" E. ; il fait sa révolution en 1 30' 
UrUêftêéiiUm lA imiUtra mi éclipsée trois fois et produit tn 
f^i tk ^tfkiti k 10 milles, étant élevé de 13-58. U gni< 
^'#mmI /k UiHt^><t ffl prévient de rapproche des bas-fom 
/,00Mi(,, SmÏHiïmi 10" (). iH6!i. 

^AiMK 'Kftnftiix C. /i) feux fUies sur la plage, à 25- Ton 
l0k, 4/i itiffti ÛMi% f<!ux iUi pi^cheurs, allumés du l*'septe 
i" $hkt ii s\%\\t\v% \i 2 mille». Lat. 57- 35' /i5". Long. 8*5' 

^Mi¥,S Mu \). 1) sur In pointe N. du Jnlland, à 1570- 
f^ikM ^iftr^î «îVki un fm fixe qui éclaire de l'O. 28* S., au î 
^m in H, tfU il t*M U'OM brillant ; la lumière est plus faible 
hm 4*AnWfih, Il ftst élevé de Zia" 7 sur une tour ronde, i 
imtfk k M înm%, par 67* Utx' O'' N. et 8" 16' UT' E. (>T î 



MKÏV DU NORD 

COTE DU JUTLAND 

immiMM (l>liûrc I). 1) feu fisc à éclats de W en/i'; ( 
Intervalle, lumière fixe 2' 55", obscuiité 27", éclat très-vif \ 
obscurité, lumière fixe, etc. Le feu est élevé de 57*° ilx e 
de 10 h 20 milles. LaU 57" 35' 6" N. Long T 36' 19" E. 

IIANH'niOLM (Phare 1). 2) feu tournant dont les éclate 
30'' en 30", sur lu p*« JN. O. du Jutland par 57'' 6' 50" N. et i 
K. fClevé de 60», il se voit de 20 milles. 

Les glaces dans le C(Uté§at sont signalées par un pavil 
versé d'une bande bleue verticale, qu'on hisse au phare. 

TllISTEO (Feu de port C. U) fixe rouge sur un pieu au 
môle buâ; il se voit à 2 milles de ÏO. 42° S. au N. 25" fi. ] 
Ut. â6''6ri6'' N. Long. 6' ^i! U6" î.. 
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ELBE (Feux de 1'). La passe est balisée par des tonnes et des 
hoiices noires et blanches ; les premières au S. et les secondes au 
N. le long du chenal. Les deux extrêmes désignent rentrée de 
l'Elbe, la tonne rouge étant en dehors des bancs; on les déplace 
en hiver et suivant les circonstances des sables. 

Feu extérieur flottant fixe sur la ligne qui passe par la tonne 

rouge, la remarque Scharhorn et la grande tour Neuwerk; labonép 
blanclie n" 1 lui restant à TE. Cette galiotte est mouillée par 20'; ft 
jour elle porte un pavillon rouge, et la nuit un fanal à son mât, i 
11"'55 au-dessus du pont. On déplace la galiote en janvier et févriei'. 
En temps de brume on sonne une cloche de 15' en 15' et pendanti' 
de temps ; enfin quand on voit des navires disparaître dans les bancs 
de neiges subites, on tire le canon. (Lat.5/i"0'0''N. Long. 5'58'1"B^ 

Un bâtiment auxiliaire, la galiote des pilotes, a sa station prèa 
do la tonne rouge ou près de Neuwerk, suivant les circonstances- 
Cepcndanl, lorsque le mauvais temps chasse la première galiote de 
sa station ordinaire, on tiouvera la seconde dans le triangle fonné 
par les bouées 1). G. et n" 6. Il porte une lanterne au mât de mi- 
saine. Lat. 53** 59' 50'' N. Long. 6° 0' 51" Est. 

Feu du milieu, ^oi/fl»/, est à l'endroit où le chenal se 

fourche entre les deux bouées blanches n°* 3 et Zi, près le Vogelr 
sand. Du premier au deuxième de ces feux flottants, on a 6 milles 
N. 30" 16' E. Los relèvements exacts du dernier feu sont le S. 76* 
15' E. de la balise Scharhorn, et le N. 3T O. de la grande toui 
Newerk. Il est mouillé par 18 mètres et ne quitte la station que 
chassé par les glaces. Ce deuxième bateau montre de jour un pa- 
villon bleu et blanc à bandes horizontales, au grand mât; de nuH 
deux feux fixes sont hissés à la distance de 6°* au même mât; ave( 
le feu supérieur à 11"* 60 au-dessus du pont, comme dans le pre- 
mier feu flottant. Comme ces bateaux peuvent être déplacés parle; 
glaces et chassés en mer, leur absence indiquera les dangers qu'i 
y aurait de vouloir entrer. Lat. 53° 59' 0" N. Long. 6° 6' 20" E. 

Feu intérieur flottant, dans le Norder-Gait, à 3 milles I en 

viron dans TE. 20" S. du précédent ; il porte un feu fixe à soi 
grand mât. Lat. 53" 58^ 20" N. Long. 6" 11' 11" E. 

Nota. Dans les cas extraordinaires, on élabht un ou plusieur 
feux flottants supplémentaires entre les deux bouées noires n»' ' 
et 10, ou dans d'autres positions, 

NEUWERK (Phare) fixe, sur cette île, à Temb. de TÉlbe, élev 
de 37"*, on le voit à 15 milles, ou 7 milles au delà de la tonn- 
rûu^^ et avant d'avoir perdu de vue cdv\\ d'Heligolaud. 
Lat. 63" 55' (?" JV. Long. 6° 9' 36" E, 
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-Ffitt fixe sur la même île, à 625" du précédent; n'ayant 
8" 5 d'élévation, il ne se voit qu'à 12 milles ou 3 milles au 
e la tonne rouge; il est masqué entre le S. T E. et le S. 15" 0. 
i direction de la bouée n° 5 V jusqu*à la bouée F. ; c'est dans 
)ace que mouillent les navires qui ne veulent pas entrer sous 
lans le goulet de Neuwerk, 

iEL-BAAK (Fanal) à fea fixe sur une maison à l'intérieur du 
■Badk. En venant de la mer, il est visible en ligne de la 
noire J. Bientôt après on voit le feu de Cuxhaven (à éclats 
ette direction). Celte navigation est toujours dangereuse. 
63" 53' 50'^ N. Long. 6°2r 30'^ E. 

HAVEN (Fanal). Ce feu, élevé de 2/i"25, éclaire immédia- 
l le port et n'a qu'une faible portée de G milles ; ii est fixe, 
un bon mouillage devant ce port. 
53" 52^ 20'^ N. Long. 6° 22' 51'' E. (1^ 3".) 

f. La partie basse de ce feu est à éclats quand on le relève 
Neuwerk jusqu'à l'E, (à peu près) de Ktigel-Baak, afin d'é- 
i confusion avec ce dernier feu. 

e navigation étant toujours dangereuse, Je ne conseille pas 
aire sans pilote, 

CH (Fanal C. U) à feu fixe sur le côté E.de la rivière ; allumé 

il n'y a point de glaces. 

53° 53' /|5" N. Long. 6" o3' M'' E. 

^TE-MARGUERITE (Fanal) feu fixe rouge, entretenu par les 
au bord N. de la rade de Freyhurg, dans TElbe. 

RFLODEN (Fanal G. U) à feu fixe sur un mât près Djvenfietherj 
Quent de la Stôr et de l'Elbe. L'entrée de la passe de la Stor 
isée de manière à reconnaître la plus profonde eau : elle 
-alicable qu'aux marées. Lat. 53° /i9' 20" N. Long. 7"/!' 0" E. 

GKSTADT (Fanal C. U] feu fixe élevé d^ T^'S au-dessus de la 
iv la jetée N. Sa lumière csl rouge et visible du côté de la 
, à 6 milles du S. 30" 0. jusqu'à la rive N. de l'Elbe. 

53" UT 5" N. Long. T Ix' 22" E. 

nt l'extrémité N. de cette jetée, est un banc sur lequel on 
1 3" à 3° 7 avec les marées ordinaires. Son extrémité O. a 
me verte surmontée d'une perche à balai. C'est en tour- 
itour de cette balise, par le S., qu'on trouve le chenal qui 
t au port, dans lequel il y a Zi"" 8 à 5"" 1 de haute mer. Pour 
le secours du bateau à vapeur, il suffît d'arborer le pavil- 
loml 



VER DU NORD — HOLLANDE. Z(9 



HOLLANDE 

"^Iji variation moyenne est de ai» 20» N.O. sur les côtes des Pays-Bas, et leniou- 
înt rétrograde est actnellement de 4* 7 par an. Quelques fcui ne sont allumés 
lorsqu'on attend les pêcheurs, et les navires à vapeur sont tenus d'adopter les 
nix prescrits en Angleterre et en France. 

*^ÏJ8 pied (dtt Rhin) = 0» 3139, la brasse (Wâam) = l™ 883. 

— ".Iles bateaux pilotes portent en haut de leur mât un feu blanc, vaiié d'étroites 
hftsdes ronges, et allument toutes les heures une lumière blanche sous forme de 
DLuabesu. 

' hCUIERMONNICK-OOG (Phare D. 3) à feu fixe sur la p'« N. de 
■l'Ile à 1008" N. l^U" O. et S. Uli" E. du feu de la pointe S., visible 
iSinlre l'E. Ui° N. et TO. 2** N. par le N. à la distance de 16 milles; 
a»n élévation est de Zi2". Lat. 53" 29' W N. Long. 3° U9' 35'' E. 

' Phare (D. 3) sur la pointe S. de Tîle ; son feu fixe est élevé 

^e M" et se voit à 16 milles, entre l'E. Zil" N. et le S. 19" E. par 
le N. et ro. 

Ces deux feux guident pour donner dans la mer de Frise. 
■ TERSCHELLING (Phare D. 1). Sur la partie O. de l'île; feu fijce 
Sur.Ia tour Brandaris, par 53" 21' ZiO'' N. et 2° 52' W E. Il est élevé 
de 67" et sa portée est de 22 à 2/i milles sur tout l'horizon. Deux 
balises sont sur l'extrémité O. de File. 

VLIELAND (Ph. D. U) feu fixe sur la dune à l'O. du village, 
par 53" 17' AS" N. et 2" /i3' 22" E. Son élévation est de 46'" et sa 
portée de 12 à 14 milles. Il paraît rouge du N. 28" 30' O. au S. 
31" 30' O. par l'O. , et indique les passes de Siorlemelk-NorU, et 
blanc entre le S. 31'* 30' O. et le N. 20' E. 

(Fanal) à feu fixe, sur le Robhebol ou p"* O. de Vlieland, 

Sa base est à sec dans les plus fortes marées et son élévation de 
18". Le feu est caché dans la direction N. N. E. et S.S.O., et dans 
la direction S. S. 0. et N. N. E. par 2 écrans ovales placés dans les 
dunes. C'est pour prévenir les approches de cette côte ainsi que 
les bancs à''Eyffrland, que ce fanal a été construit ; d'autant que 
les courants et les mouvements des sables y exposent aux plus 
grand dangers. 

HARLÏNGEN (Fanaux). Le premier, feu fij;e an fond du port, qui 
éclaire l'horizon du N. 6"E. au S. q. S. 0. passant par le N. et l'O.; 
le deuxième, à l'extrémité de la jetée N. Us donnent la direction 
de l'entrée. Leur portée est de 10 milles. 

LaL Ô3''Î0'33''N, LoDg. 3" k' 36" E. 
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BROONTJÈS, 2 feux fises sur la pointe, visibles de 5 à 6 
du N.N.O. au S. S. E. par l'O. Lat. 53'' T 0''N. Long. 3° 3' 

TEXEL (Phare (D. 2.) feu tournant de minute en minute, 
dunes au N. de l'île; il est élevé de 50" sur une tour de ; 
se voit à 18 nulles; il sert à faire éviter les hauts fonds 
landsche-Gronden. 

Lai. 53" 11' 0'' N. Long. 2** 31' 13'' E. 

11 existe une balise très-remarquable à l'extrémité E. d 
lie, et deux autres sur son extrémité 0. 

KYKDUIN (Phare D. 1) feu fixe élevé de 49" et visi 
20 à 24 milles dans les circonstances favorables : il éch 
arc d'horizon de 270% du S. 10" O. à TE. 10" S. en passant pj 

Lat. 52" 57' 4" N. Long. 2" 23' 6" E. [VIV' 7"). 

_ Feu fixe (D. 4) élevé de 18" 5 dans une tour en fei 
siblc à 3 milles entre le S. 45" 0. et le S. 15° 0. Vu en ligi 
le feu do Kykduin» il conduit à l'entrée du canal Schupelgi 
riation: 18''45'0.) 

Feu fixe rouge (C.) à 2560™ S. du précédent, avec 

il guide dans le même canal. On le voit entre TE. 30° N. et le ] 

NIEUWE-DIEP (Fanaux). Deux feux sont à la tête de : 
N. O. de ce port (Wierhooft), celui de l'ext. est un feu blan 
de 8" 8 par 52" 58' 0" N. et 2" 26' 50" E. ; le second, à 48" S 
du premier, est un feu rouge élevé de 10"6 au-dessus de 
On les voit de toutes les directions après avoir doublé le I 
IIoop; ainsi que la rade du Texel jusqu'au port de ce noi 
Balg, Aussitôt que le feu rouge se relève un peu au S. 
blanc, l'entrée deNieuw-Diep est ouverte; et, en faisant le S. 
on évite les corps morts devant New-Diep et Old-Hooft 
de Wierhooft en gouvernant le long des fanaux, on entre 
sans danger (VIP 33). 

OUDE-SCHILD (Feu fixe de marée), sur la jetée N. di 
côté E. du Texel. Lat. 53" 2' 23" N. Long. 2" 31^ 6" E. 

WORKUM (Fanaux) au côté S. de l'entrée 180" N. 42" 
de l'autre. Ces deux feux fixes, tenus en ligne, conduisent 
trée du chenal. (52o 57' 37" N. et 3" 4' 38" E.) 

HLNDELOPEN (Fanal) feu fixe à l'ext. de la jetée 0. 1 
d'Hindelopen par celle de Koudum donne sur le banc dit , 
Steenplaat, qu'on doit éviter avec soin. 

Lat. 52" 56' 44" N. Long. 3" 4' 20" E . 
STAVOREN (Fanaux). Le grand faml est è^ feu p:e, ; 
JV.O, du port, par 52" 53' 14" K et Z* M ib"U- S^^xX^^ 
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MUIDEN (Fanal) feu fixe sur TexL de la jetée E. 
Lai. 52" AO' il'' N. Long. 2* W 15'^ E. ^ 

\ KSTZ/VAN feu fixe de 3 à /i milles de portée, qui éclaire de Vd^ 
N. O'. à TE. S. K. par le S. 

IIOEK (Fanal de rentrée de VY D. /i) à % lieue de Durgerdam;^ 
feu fixe pour reconnaître le chenal. Sa portée est de 10 milles etfl 
est élevé de 17" 7 dans une tour en pierre. '-^ 

Lat. 52** 22' 21" N. Long. 2" M' 3" E. (III* 23"). = 

M AKKEN (Phare) feu fixe au sommet d'une tour à Fangle S. t 
de nie, par 52- 27' 37" N. et 2" /i8' 28" E. Sa portée est 10 à 11 
mille sur tout Thorizon. ' 

GOUnzÉE (Fanal) lanterne sur le bras Goudzée, entre Tlle Mv^, 
ken et la digue Kalwoude, à peu pr^.s au milieu, pour indiquer lir 
berge servant au barrage du Goudzée ; sa portée est de 7 milles j 

EDAM (Fanal) feu fixe sur la jetée N. A 

Lat. 52" 31' 12" N. Long . 2" W ZiO" E. à 

IIOORN (Fanal) feu fixe à l'entrée S. du port. 

BROFKERHAVEN (Fanal) feu /ire de port à bâbord en entrant 
Portée de 3 milles (52** Zil' 13" N. et 2" 55' 25" E.) 

E^KIIUySEN (Fanal) feu fixe sur l'ext. de la jetée O.; par Sf 
/i2'0"]N\et2''57'/il"E. 

VEN (Phare) feu fixe sur la tour du Veti à 1 mille f d'EnHat^ 
sen, par 52" UW 3Zi" N. et 2" 57' 3" E. Sa portée est de 10 à 12 miUei'i 
sur l'horizon du S. à TO. N. O. en passant par TE.; et il est éW- 
de 16"* 9. 

MEDEMBLICK (Fanal) feu de port fixe, sur la jetée N. | 

KOLHORN, feu fixe sur la jetée du N. 

Lat. 52" Ur /iO" N. Long. 2" 6U' 53" E. ; 

WIERTNGEN (Fanaux). Deux feux sont à l'ext. O. de cette ticet 
rendent de grands services à la navigation du Zuiderzée; ils sont à' 
/ilO" N. et S. et conduisent au mouillage sous le petit feu, à tra- 
vers le Sloot, qui est marqué par des balises. C'est le port de qn»- 
ranlaine d'Amsterdam. 

Lat. 52" 53' 13" N. Long. 2" 35' 57" E. Leurs portées sont de 6 
et ti milles. 

Celte île possède U grandes balises, dont 2 à la p** E. condiri- ^ 
sant sur le Wieringen-Ward ; la 3" sur le banc de ce môme Wflrf» 
c'est le Watercaapy au milieu de la mer ; et la Ix" sur le cap Si de 
l'Ile. 

EGMOND (FanajÊf'p, 3). Celte n\\\^ ^ ^qwt Teconnaissance un 
s/^^aal en hoîsgr Fnuit de\ix fevx^ t^xes, ^\« ^^^ Vs««» ^^ 
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Hi/' nu W\ h la |)« 0. de nie, elà TE. d*oae Ugaeéeènif 
»»V'|/rv<!iit jiiHqti*A 35". Ce fen est élevé de 32 afelrei ctTiftH 
*iO milUr». I^'il. 51" /i2' :{3"N. et long. 1* 21' 21" E. a»|M9« 
Miii iU^ W iU*> (lur<^fi est précédé d'uo éclat moins br91at,esf 
y. i\\%Wx\\t\\i». dii U*m l(ï.s feux tournants de la mer da !(iii 1 
U'.n\\tn onijnait'f*, h;s éclipses sont absolues ao delà de 5 à6di 

/AIM': /'i fanaux) A feux ^e« de lampes, /Ii50- K. tf'E.r 
d<! rjiultft daiiK le Maan-Gat. Le plus N. étant sur la her^ o 
ili'iint du Slool'polder; et le plus S. ou plus élevé, i rîBtéift 
pr<tN du /uperveer. Leur i)ortée est de 4 et ô milles. 

ÎM premier enlpar Iftt. 51" 39' 04'' N. long. rào'36*'E. 

Kti veiiaiil du Kranmer pour entrer dans le chenal du Zjif^ 
tient ee» deux feux Pun jKir Taulrc. 

ZIKKIK/.KK (Kairnl 1). 4) feu fixe sur la jetée a, par 51*37' 
!N. et 1" ;ia' 128" K. ; élévation 13" et portée 8 milles. Ilédi 
l'KM'aut l'Mi, la rade '/Aerikzee et rentrée du RoampeU 

VAL ^ranal) |M!lit f < u fixe de U milles de portée, à 1 mOleR 
pi'éei'Ment, Mur le /uidlidik. C'est une lanterne à U faces, dontc 
tourni'M*. a la tei're est noire, les trois autres manies de gii 
m " HT fi'i'' N . et 1 " 3/r 58'' K.) 

Kl'AVKIMSHI': (Fanal) feu de lampes signalant le port et p 
mw la di^ue K. Sa portée est de 5 milles. Il éclaire de 1^.20* 
1(1 UO" S. |»ar le N. Lat. ^V'ôb'U^'' N. Long. r/iO'6'' E. 

«iOKS (SaH d(i) feu fixe mv la digue N., élevé de 9"6 sur 
ediiHtruelinti en hoU et visible à 5 milles, de TO. SO^S. au S. 2 
par le IN. Lnl firiJlî'/i.r N. Long. r35'23''E. 

(WM'llUSIloKK (l'^anal) feu fixe sur la digue au N. de cettel 
Ilti^ ; il <»Ht ékvé de, 10"* cl visible à 5 milles du N. 20°O. à l'E.S 
par ro. et le S. 

VKKHK (Kanal I). /i) feu fixe au côté S. de l'entrée sur la 
humpvcer, par 51" 32' 50"N . et 1"20' 23" E. Son élévation eslll' 
Ha portée 10 milles, duN.50"O. au S. 2/i"E. par TE. et le N. 

WrJLPKMBUUC (Fanal) fou fixe au côté E. de Walcheren, 
lu Sandkreek. 

M1I)I)KL1«3UIUÎ (Fanal) feu fixe dans le ske, vis-à-vis du 5 
kreek et au S. du nouveau port de Middelbourg, par 51' 31' 4/ 
et 1"20'/42'K.; élevé de 10» et visible de 3 milles. Il éclair 
S. /il" 22' E. au N. 19" O. par TE.; par conséquent le Slot 
Sandkreek et la passe de Veere, 

DOUSELEN (Fanal I). U) feu fixe près la station des pilotes, 
partie S.O. de l'île Sud-BevelanL Portée 9 milles et élévj 
/^" 8. LaL 5r25' 0'' N. Long, r ^Z' W ¥.. 
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[Fanal) feu fixe sur la digue S.E. du fort; ce n'est 
3 lampes de ô milles de portée, invisible de la mer. 
3' hO'' N. Long. 1" 52' Sr E. 

5E (Fanal D. U) feu fi^e sur la jetée O. de ce port : il a 
ion et 10 milles de portée, de TE. à i'0. 16° iV. par le N. 
5r 20' 30'' N. Long. V 29' 36" E. 
rEN (Fanal) feu fixe sur la digue O. du port, au S. 36° E. 
e Middelbourg, et 0. 30° 15' S. de VOsseniss, sur l'île 
rtéeest de 10 milles (douteux). 
iUE (Fanal D. H) feu fixe sur le bastion Weslerhaven 
^mtal 11 a 15" d'élévation par lat. 51° 26' 23" N., long. 
: sa portée est de 15 milles de l'E. jusqu'au N. 30° 0. 
e S. (1" 13"). 

i signaux existe dans l'arsenal ; il porte quatre disques 
Is qui sont placés cinq minutes avant le midi moyeu; 
midi ils tombent et viennent se placer dans une ligne 
La différence en longitude de Paris avec ce màt de 
it de 4' 58" 4, à midi moyen il sera 11'' 55' 01" 6 en 
a de Paris. 

PPEL (Phare D. 1) feu fixe par 51° 31' 45" N. et 
1 a 44" d'élévation, avec une portée de 20 milles, éclai- 
orizon, moins la partie entre l'E. et le N. N. E., et les 
lédiaires; il est conséquemment invisible dans l'inté- 
:aut ; mais les perfectionnements qu'on y a apportés fa- 
coup l'entrée de la passe de Brouwershaven (P 13). 
sDER (flottant G. 3) fçu fixe mouillé par 36 mètres au 
me Nord'IIinder. Le feu est élevé de 12"! et visible à 
e bateau peint en rouge avec les mots Noord-Hinder 
s côtés. Le jour on hisse un ballon rouget la tête du 
t pendant la brunie on sonne une cloche tous les 
re avec coups de gong entre chaque sonnerie. 
;'40"N. Long. 0°14'26"E. 

i rouge est mouillée par 25" d'eau à 2 milles N. 16° 
I avec le mot Hinder, 

BELGIQUE 

NDER (flottant) mouillé par 31" au S. du banc ; le 
mt de 30"en 30" alternativement, un éclat rou^e suivi 
s blancs. Il est élevé de 12" et visible à 12 milles. Le 
>ir à bandes rouges horizontales. 
'30''N. Long'. 0° 6' 17" E. 
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IIEVST (Fanal) feu fixe d'une portée de 7 milles, sur \a\ 
dunes au N. du village par 61" 20' 25'' N. et 0° 53' 5r E. S«nâ6-j 
vaiion est de 14" C5 au-dessus de la mer. Il éclaire rhorizondaj 
S. par le N. auN.-E.^E. 

PAARDE-MARKT (flottant G. 3) feu fixe rouge, à la partie 0. 
banc Paarde-Marki, dans la passe Wielingen. On y relève le 
Westcappel au N. 21° E. Ce feu se voit à 8 ou 9 milles. La 
du bateau est rouge et un ballon rouge est à la tête de soqbv 

Lat. 51° 23' 50'' N. Long. 0" 59' 40" E. 

BLANKENBERG (Fanal) feu fixe dans le petit fort visible i 
milles, étant élevé de IS"". Lat. 51° 19' 0" N. Long. 0*47' 8^1 

OSTENDE (Phare D. 1) feu fixe rouge élevé de 67" 50 au-de 
de la mer et visible à 20 milles ; il éclaire 225° de rhorizon enltl^| 
ro. 67° 48' S. et TE. 22° 48' N . par le IN . Allumé toute la nuit 

Lat. 51° 14' 9" N. Long. 0° 35' 50" E. 

Fixe vert sur la pointe N. de la jetée O., pour indiquff 

l'extrémité de la jetée. Hauteur 7" 6, portée 7 milles. ., 

Fixe rouge de 5 milles de portée, sur l'extrémité N. ^\ 

la jetée de l'E., allumé quand il y a 2°» 50 d'eau sur la barreet] 
éteint à 2" 50. L'entrée ne doit être tentée que lorsqu'il eslalluraé. 
Dans le jour, à 4" 8 d'eau sur la barre, on hisse un pavillon W*. 

Feu fixe à 90" en dedans du bout de la jetée de l'E. éleïé 1 

de 12" et visible à 7 milles ; on l'allume avec 4"" 40 d'eau surb 
barre, tenu par le feu vert il donne la direction de l'entrée. Daff 
les gros temps, lorsque l'accès des jetées est impossible, ce se^ 
vice est interrompu ; on ne doit pas alors clierclier à donner dan» 
le port. 

Un 5* feu s'allume à 12" en avant du précédent et 4" pins 

bas, quand il y a 5" 2 sur la barre. 

NIEUPORT (Phare Gd. 3) à feu fixe rouge; il est élevé de 29-3 
et visible à 14 milles de l'O. 32° 35' S. à l'E. 26° 35' N. par le N. 

Lat. 51° 8' 20" N. Long. 0"° 23' 34" E, 

Feu fixe au côté 0. du port, à 1085" de la laisse de basse 

mer; élevé de 15" 2, il se voit de 6 milles. Allumé au flot à 3" 6 
d'eau sur la barre et éteint au jusant à la même hauteur. 

Lat. 51° 8' 25" N, Long. 0° 23' 33" E. 
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ILES BRITANNIQUES 

pied = Om 3048 ; le yard = O» 9144; labrasse = l™ 8288 ; le mille = 1,851 »• 85. 
léelinaisons de la boussole varient beancoup du N. au S. A l'observatoire de 
tane, en Ecosse, la variation était de 25» 17' N.O. en 1344, et le mouvement 
el de— 5' 70. A Makerstoun, ce dernier mouvement était de — 6' 30 en 1849. 
était de îî6 ir 9" N.O. en décembre 1852, à l'observatoire de Greenwick. Le 
^m«it annuel y était de — 8' à 10 '. 

txpression 2o 20' 9" a été adoptée comme différence méridienne entre les 
rvatoires de Paris et de Greenwick. 

s feux flottants sont munis de tam-tam que l'on frappe dans les brouillards, 
paiement de 10' en 10'. 

and ils ont dérivé de leur station fixée, ils éteignent leurs feux et les rem- 
mt par des lanternes rouges à l'avant et à l'arrière. 

i tire le canon quand on voit un bâtiment eu danger, pour appeler les secours 
i terre; et la nuit les feux flottants lancent des fusées dans la direction des 
aents en détresse. 

indant le joqp, ces navires portent des boules rouges ; l'absence de ces boules 
pie qu'ils ne sont pas à leur station. 

amirmtè a fait adopter les signaux suivants aux navires à vapeur, pour recou' 
re leurs allures et leurs mouvements : 

Un feu blanc à la tête du grand mât ou du mât de misaine; 

• Un feu vert sur le bossoir de tribord , 

i Un feu rouge sur le bossoir de bâbord. 

uand les tapeurs sont au mouillage, ils ont seulement un feu blanc ordinaire à 
Ue du mât de misaine. 

nfin les bateaux des pilotes, dans la Manche et les côtes E. de l'Angleterre, ont 
Im vert à la tête de leur mât, et brûlent un feu de 5' en 5'. Dans le canal de 
Georges, ils ont un feu blanc et brûlent le même feu. 

ILES SHETLAND ET ORCADES 

NORTH-UNST (Ph. D. 1) sur la roche Muckle-Flugga en dehors 
lap"N. de l'île, feu fixe blanc et rouge, visible à 21 milles et élevé 
69" 6. Lat. 60'' 51' 10'^ N. Long. 3" 13' 9" O. Entre le S. 86** E 
le S. 52" E. il montre une lumière rouge qui est cachée au S.E. 
iS/iau'par la haute terre à'Unst. En contournant le Shmv il fau- 
a se tenir en dehors du feu rouge et toujours en vue du feu 
anc. (Var. 2/1" 10' O.) 

WALSEY-SKERRIES (Phare D. 1) à feu tournant sur la roche 
'i^ndrSkerry, par 60° 25' 30" N. et 3" A' 9"0. L'effet se produit de 
en i\ mais lorsqu'on en est rapproché, la lumière ne disparaît 
lïiais. Son élévation est de /i5™ 9 au-dessus de leL\xveT,<i.\.^^^Qvl^^ 
^i^ milles. 
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DUESSAY (Phare CD. 2) à feu tournant de 1' en 1', atotl^ 
rouge et blanc. Il est sur la pointe S. de l'Ile au côté E. de Tartral 
S. du Sound de Bressay; tour blanche de 31" 9 d'élévation et & 
45 milles de portée. Il guide pour aller mouiller à Lerwick. 

Lai. 60" r (y N. Long. 27' i^' 0. 

SUMBURO-IIEAD (Phare) à l'extrémité S. de Ytle 3Iainkni\st 
59" 51' N. et 3** 37' CO., feu fij:e, élevé de 91- et visftle*» 
milles. Le feu est ouvert depuis Foui jusqu'à la p" Hang-^ 
(île Noss), c'est-à-dire le N. 55- 0. jusqu'au N. 34" E. passinlfi 
le S. 

ROiNAlDSIIA(Norlli-) Phare (D.) h feu tournant, sur hp*^^.tM 

nie par 59" 23' 15'^ N. et Zi" UU' 2'" O. ; il produit un éclat de * 
en 10'', visible à 18 milles sur tout l'horizon (à moins é"^ 
atmosphère chargée) La lanterne à ^13" au-dessus de la mer. Oi^ 
y relève le phare de Start-Point, 6 % milles N. (Var. 2/i' 46' 0.) ^ 

START-POI>JT (Fanal D. 4) sur l'île Sanda, la plus E. desOr^ 
cades; feu fixe élevé de 30" qui se voit à 15 milles. ' 

Lat. 59" 16' 39" xN. Long. 4" 43' 19" O. (ÏX»' 23"). '• 

KIHWALL (Fanal C.) à l'ext. de la jetée par 58" 59^ IC'N.fC 
5" 17' 40" O. Feu /ire allumé seulement d'août à avril. Il estéte^^ 
de 6" 7 au-dessus de la mer et visible à 9 milles. ' 

HOY-SOUND (Phares). Deux phares distants de 2015-E.là'&' 
sont sur l'île Gremsa, vis-à-vis de Stromness, Le plus élevé W< 
par 58" 56' 9"N. et 5" 36' 37" G. Son feu est fise et rouge (C), tandis 
que le phare inférieur, installé sur la p*' N.O. de l'île, a un fw 
blanc (D.). En ligne, ils conduisent dans l'entrée O. du Hoy-Somé^i 
entre les roches Bow et Kirk. En approchant à peu près à^mifl* 
du feu inférieur, sur 14" de fond, le feu rouge se trouve rapide- 
ment éclipsé par les terres, et c'est le moment de piquer sur la côh 
de Stromness, où le feu ronge reparaît de nouveau. Le grand phan 
à feu rouge est élevé de 34" 9', mais ne se voit qu'à 10 milles, el 
n'éclaire que l'entrée du Hoy-Sound. Du côté de Stromness^ ^ 
même phare montre un feu fixe ordinaire, du S. 50* E. au S.O 
Le petit phare n'a que 16" 7 d'élévation et ne se voit qu'à 7 mille» 
de TE. 22" N. à l'O. 22" S. passant par le N. 

Pour guider sur la passe E. de Hoy-Sound, on a installé w 
feu fixe sur le grand phare, éclairant un petit arc de cercle di 
N. 33" O. au N. 55" 0., par conséquent supplémentaire à ceux d^ 
décrits. Il sera en activité tant que le phare de Ca/va qui soit tf 
sera pas terminé. Déclinaison 27" 47' 0. (1851). 

CANTICK-HEAÎ) (Phare C. î>. 1) vox \^ V* d^ ce nom (île Hoy) i 
l'extrémité S.E, de SoMth-Walls. ¥ew touruaul ôl^ V ^\iM ^saxs 
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blanche élevée de 34"° 9 au-dessus de la mer; il est visible 
:^ :'^ milles. Lat. 58" UT 15'^ Long. 5"* 28' 0'' O. ■ 
:;'.*_. 'CAVA (Phare) en construction sur cette île. 

COTE SEPTENTRIONALE D'ECOSSE 

_ "f 

■ - t CAP WUATII (Phare C.)ext. N.O. de FÉcosse, par 58" 37^30'' P 
-' M 7" 20' O'^O.; est à ZiSmilles 0. 27" SA'IIohj-Uead, 1 mille S. 2"C 
■--dea Stags; 15 milles S. 2° E. du rocher iYmw. 

iie feu est tournant, visible à 25 milles, et montre un éclat blan 

'~ W un rouge, qui atteignent leur grand éclat de 2' en 2', en dim 

^Hant d'intensité; pour un observateur éloigné, les lumières sor 

-^ Vjujours éclipsées pendant une courte durée. Le feu est ouvert d 

> 5k 60" E. au S. 23" O. par le N. La lanterne est élevée de 122 

- ^ans une tour blanche de 19*". 

- - - HOLBURN (Fanal D. li sur le cap) feu à éclats de 10'' en 10''; so 
élévation est de 22" 8 et sa portée de 13 milles. La lumière es 
klanche vers le firth de Pentland et rouge vers la rade de Scrah 

■ ^fier. Lat. 63" 36' 50" N. Long. 5" 52' 9" 0. 

■>"' DUNNET (Phare D. 1) à Fext. N. de FÉcosse par 58" liO' 16" N. ( 
S* 42' 30" O. à 7 milles i 0. 15" S. de la p'«N. de Stroma et û2 mille 
E. 45" N. du cap Wrath. Ce feu fixe est visible à 23 milles depui 
= le S. 76" E. jusqu'à l'O. 12" S. ; il est élevé de 105'". 

PENTL.lND-SKERi;iES (Phares D. 1) sur la plus grande des îles 
l'entrée E. du Pentland-Firth ; ces feux sont fixes, sur deux tour 
à 30" N. 7" 0.; le premier ayant 42" et le second 51" au-dcssu 
de la mer; on les voit à 18 et 16 milles. Amenés en ligne, o 
croirait qu'il n'y a qu'un seul feu ; ils conduisent à l'O. du ban 
vaseux du S. du Sherry. 

Lat du plus haut, 58° 41' 15" N. Long. 5" 15' 30" 

NOSS-HEAD (Ph. D. 1) sur la côle E. de Caithness, feu tournan 
dont les éclats sont de 30" en 30". Il est élevé de 55" et visible 
20 milles. Sa lumière est ordinaire du côté de la mer. et roug 
dans la baie de Sinclair (58" 28' 38" N. et 5" 23' 15" 0.). On y re 
ève le phare de Pentland-Skerries à 13 milles N. 16" E. 

WIGK (Fanal D.) feu fixe et rouge sur la jetée du S. ; il n'est visibl 
qu'à 3 milles et allumé seulement pendant les mois d'août et cl< 
septembre. Son élévation est de 11" 2 et sa tour noire. Porte auss 
le nom de Pulteney-town. Lat. 58"26'JN. Long. 5°25'9"0. 

LAXnERONWHELL (Fanal) feu fixe au côté S. de l'entrée pa: 
58" 16' 10" N. et 5" 43' 9" 0. N'est allumé que dans les nuits obs 
cures de la saison de la pêche. 
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IJrrr.K-Fr.llUV. 2 feux /îtc«: l'un est sur la pointe;ce! 
simplos lainpos do ^i u U millos de portée. Ils sont N. 6/! 
S. or K. î^ -W Tuii do raulrc. Lai. 57" 56' ^. Long. 6' SC C 

TXniîKT (iMiaiv c.^ i>ur la p" à l'ext. .N.E. du comlc d( 
par :»7 ■ 02 \. ol (»* iV !v2 ' i\ Vu lariro,cc fou est intennittent, 
saut Umtà ooupol iv^^lant vî<;Me pendant 2' 30", puis il s 
subiloinonl p<Mulant l\0 . Kn doiaiis du Frith-of-Marray, 
S. rj i\, ùo Tttrlu'L l'ii la liîpiiôre ne peut èli*e prise ix) 
iiuliv, oUo o>t toujours \isiMo jusiîu'à ce qu\«n passe en 
d'il no li^no liroo i!o Tnrbi't-Scrsi par une puinte qui est à 
dos l'i!< tiii lioi, du oolo do la nior ; idoi-s olle est cachée par 
La KîiJlorno ost i iî\Mio du S. :iy 0. à l'O. 20" S. par TE. c 
1 1 a C>o a u-iî ! • ss i: > J o la r. :o r o l sa 1 u m iè re [" c i: t se voir à 2( 

i:!",JMVUl'^ rii.iiv î\ 'i >i:rla:.'[arô:":il N. et 6* 22' 
> l a ".! vi '.!.•*:<. 1,; ! * . • : \ ; i- o d i: ^'; I : ■: v! ■; do '. : (irty: son feu es 
ri/i.:/i\ oi \o ^1' lô • t .:: ^.^ ir.iios /l: litI-.-j. sur rhorizon < 

*.:: v>. N'a '" • cl\ M :><: /î.:vsur o?!tj p'-* ôrCi'SI 
t^' '-^^ .' v i ■'.':•■■; \: -Lvl.o ■.vr-i.:-j:siint a. /.'«■t.'rr*«?îw et 1 



* ■: •• ■ ' \ •:'- -i. ::'.: '\r.: ^. L> j. :;;ir le ^. et TE. 
<■ • -.■ V V V;-^ -^ \:- ■\ L :■ ;: i.^irt^ru sur la p- Cn 
"• ' -• N. o^.> 1.' ■ 0. ^\" •'•:■ :e i :••«:: '!if 1' en 1 

^•^ ■ •■ '•■ Si' ■ .: "•'•' • j;>=* :'i:.:;ud'j et s» 

•>" •> -^i" ■■•;■ ■^■ : .'I -.!:-.>,: ï. -;u- le X. 
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oj EL* zz ?:iz, — *:.:tî est ^lccsse. 

AT HO \TrL yz: 1; .^:fç V. f-:c i-v r; i;e. qu'on fait à 8 nnllttijji 

«:!?tt ^r T" rt q»i\<- i"il;ijr tît-t .irs^js'ua navire doit eotn^ 

:^' ?-: l> >. *; 4' î^ •^ •:•- - O^ill^z:^ ûa second fieaà i»i^ 

BIT*N..\>L>S C^n f 11 l:ix C * ^ -Ste \. «in colfc Ta§;bOi^ 
suz '1^ t v;r ^ .42" N. Ô4' O. c: >. 64' F- l'en de" lantre. Élnéi 
de 25 rî 1Î-", il? 5«? tv-td: s 1*> e; > iïi:i"es. et condaisent sur 
Ir're iv îi r-:ï. en tr^-I'.ir: >? r n.-s 'J'j^; e: Ab^rtaif. 

Laî. 56' 2S' >. L[EZ. 55 O. 

P«JRT-0\-Cr.AIi:f 'r^ux fini-i G à i03* >. 89' 0. l'oû 
raaL"e et ao cMe S. du passazv. Leur? frus sont /Sjtm, viables i^ 
11 milles, étant elevéi de 2ô et de 9*^ ao- dessus de la mer.liji 
sont disposes de manière à coi>iuIr<r dans tes profondes eaux de L 
Tay, et font éditer les bancs d\\bfr:cj et dn Sud, Dans lesbrouK 
lards on sonne une cloche (I* ôS*). 

Lat. 56' 27 .\. Long. 5^ li O. j 

NE^^'IORT i Deux Fanaux C) à feux fijreê^ sur la jetée 0. Lnff) 
tours sont à 58' N. 3' O., et élevées de 3 et 5" : les feuxsonlii 
visibles à 7 et 8 milles et conduisent à TE. du banc Middle. llyt- 
un feu correspondant sur la jetée du passage, à Dundee, ] 

Lat. 56' 26' 20" N. Long. 5 16 ^5 O. 

DU\DÉE (Deux fanaux 1 à feux rouges et /ïjr«, Tun sur la jetéfij 
E. et Tauf re sur la jetée du milieu, à bâbord eu entrant dans les' 
Wet- Docks. Ils sont à 119° .\. 7S" O. ei visibles à 7 milles, ayant 
une élévation de 3" à 3° 5. En lizne, ils font é\iter le Beacou-Bodi 
(56" 27' 30 " N. et o'' 18' ' O. Çib 33-). 

SAINT-ANDP.ETTS {Fanaux D. h). Deux feux fixes sont à Text dft 
la jetée, sur le rhumb, O. N. O.; visibles à 6 milles, par 56"*iO' 
30^' .\. et 5" 7 fi" O. Et un troisième feu fixe est sur la tourelle de 
la cathédrale, visible seulement à 5 milles. 

BELL-ROCK 'Phare C). Le rocher se montre nu à marée basse 
au large des golfes Forth et Tay, 10 millesS. 39° E. à'Arbroath. Ffen 
tournant allernativement roufje et hlanc, en 2' ; il est élevé dC: 
28" et se voit à iU milles. Pendant les brouillards on tinte une 
cloche de 30'' en 30''. La tour a 35"^ 5; elle est assise à 3" au-des- 
sus de la haute mer. 

Lat. 56" 26' 3" N. Long. bT Zi3' 15" 0. 

MAY (Phare D. 1.) de nie, àl'entrée du golfe de Forth (56"11'8^ 
N. et fC 53' fiO'' 0.]. Feu fixe visible sur tout l'horizon, à 21 milles. 
Son élévation est de 73" sur une tour de 17™. 

Un second fanal est sur cet îlot, à 230" N. du précédent. 

Son feu fixe est visible à 15 milles; il a 33" de hauteur. Ils se dis* 
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visibles à 16 et il milles. Ils atteignent des élévations de 28 ètd 
15 mètres. *• 

Le 2" fanal (D.) est sur la jetée S., à feu fixe rouge et par 54' M 
N. et 3" 39' 40'' 0. C'est un feu de marée pour avertir d'entrer. 

IIAIITLEPOOL (Pii. D. 1) et Fanaux). Le phare est sur le Heufi 
Il a àe.vixfeux fixes, le supérieur blanc et Tinférieur rouge. Le plé 
mier allumé toute la nuit, le second seulement de la mi-marée II 
mi-jusant. Leur élévation est de 25" 6 et 18" 8, et ils sont \\sSM 
à 15 milles de distance. Pendant le jour et pour marquer la marée 
le feu rouge est remplacé par un ballon rouge placé au sommetd 
la tour. Lat. 54° liV 61" N. Long. 3" 30' 43" 0. (lie 43"). 

(Fanal) sur la jetée du vieux port, feu fi^ve, rouge et H 

sible à 7 milles; deux petits feux rouges sont également placée lÉ 
le quai, pour guider à l'entrée du port intérieur. 

1 Fanal du port O. Chacune des deux jetées de ce port al 

petit feu vert, élevé de7"9. On fait également des signaux aumopfe 
d'un ballon,quand des navires privés de pilotes sont forcés d'eutm 

(2 Fanaux) fixes rouges à 400'" dans le N. 63" 45' 0. du* 

principal sur la jetée du dock. Tenus l'un par l'autre au N. 51 
45' O., ils guident dans la passe du port. 

SEATOxN (Fanaux C.) deux feux ^es espacés de 1064"N.79^( 
Ils sont élevés de 27 et de lO"" et visibles à 13 milles. Le feu înft 
rieur est rouge, le supérieur blanc : ce dernier est à 5^ mille dai 
les terres, et le premier sur la côte près des roches LongScar, 

Lat. 34" 40' 0" N. Long. 3° 32' 24" O. 

CARE-SAND (flottant) près la partie S.O. du banc (entrée de 1 
rivière Tees côté O. Il n'a qu'un seul feu fixe visible à 7 miliesrl 
jour il porte une boule rouge. Le mot Tees fioating light est écrit st 
ses côtés. Lat. 54" 38' N. Long. 3° 30' O. 

BUAjND-SAJND (2 Fanaux) sur la partie 0. du banc Brand-Sa»d 
distants de ôOO"" S. 2" O. Ils sont fi^es et l'inférieur rouge, ial 
64" 38' N. Long. 3'' 28' 65" 0. La plus élevée des deux tours ert 
bandes longitudinales noires et blanches ; l'inférieure a des banàc 
rouges et blanches, mais horizontales. 

Nota. La direction de ces fanaux change avec les mouvement 
des sables. 

WHITBY (2 phares D. 1) près de Ling-Hill, au sud de la ville et! 
235'" N. 42" O. et S. 42" E. l'un de l'autre. Le feu N. est fixe, bfei 
et rouge ; le feu S. de couleur naturelle ; leur élévation est de 73f* 
au-dessus de la mer et ils sont visibles à 23 milles entre le B 
61" 0. et le S. 4" E. par l'E. et le N. 

Lat. 64" 28' 40" N. Long. 2" 54' 60" 0. 
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sera très-brillant, mais sa lumière s'affaiblira à mesure qu'on ap- 
prochera des passes, pour disparaître près de la bouée Holm. 

Lai. 53" ST W N. Long. 2" 30' 0. 

KILLINGHOLM (Trois phares C. ) fixes, Tun à 20» 6, l'autre à 10"6, 
et le troisième à 11" 2 au-dessus de la mer. Le phare inférieur! 
186" E. 22" S. du grand ; et le phare N. à 227" N. 11" 0. du mênkSi 
Leur portée est de 11 railles. Le feu le plus élevé parle feu N. (le 
S. 11" E.),on évite le banc du Holm et la basse Skitter, 

Lat. 53" 39' 0'' N. Long. 2" 32' 2r 0. 

PAULL (Fanal G.) près les falaises et au côté S. O. de PMUf 
c'est un feu fixe élevé de 11" et de 7 milles de portée. 

Lat. 53" US' N. Long. 2" 34' 9" 0. 

HEEBLES (flottant G. ) au côté S. du chenal ; feu fixe, rouge, ancri 
par 9" de fond. Sa portée est de 5 railles. Il porte son nom écrit. 

Lat. 53" IxW N. Long. 2" 37' (^ O. 

OUTER-DOWSING (Flottant G. ) il es.i tournant, montrant u» 
lumière rouge de 20" en 20". Le bateau est mouillé par 16"ûau 
côté 0. du banc. Lat. 53" 28' 15" N. Long. 1" 17' 30" 0. 

LYNN-WELL (Flottant G.) par 32"d'eau au large de la p^dubanc 
Long-Sand, à 2/3 mille S. 40" E. de la bouée de ce banc, et 5 milles 
N. 29" 0. du fanal HunManton; ce navire est rouge et porte un fett 
tournant chaque 20" à courtes éclipses, visible à 10 milles; lejoiff: 
on hisse un ballon à la tête du mût. Le mot Lynn-Well esikf^ 
sur ses côtés, et on frappe un gong de brouillards. 

Lat. 53" 1' 40" N. Long. 1" 55' 9" 0. 

HUNST ANTON (Fanal D. 2) sur la p*''; tour blanche de IS-'ô àfeu 
fixe qui se voit à 13 milles, étant élevé de 32" 1. Il est d'un rougi 
vif, quand on le relève entre TE. et l'E. \ S.E. ou la direction du 
banc Roariiig-middle. Lat. 52" 56' 54" N. Long. 1" 50' 19" 0. 

DUDGEON (Flottant G.) par 14" 6 d'eau, au côté S.O. du banede 
ce nom, 21 milles N. 10" 30' E. de Wells. Lumière unique, élevée 
de 11" 6 qu'on voit à 10 milles. Un ballon rouge est à son grand 
mât; le navire est rouge et il frappe un tam-tam pendant les 
brouillards. Lat. 53" 15' 0" N. Long. 1"24' 0"O. 

LEMAN et OWEll (Feu flottant G.) par 29" de basse mer (53*8' 
30" N. et 0" 19' 20" 0. près de la p*'' S.O. du Ower, mais à 5 milles 
S. 22" E. de sa partie la plus élevée, et 5 railles E. de la partie fa 
plus élevée du Léman, Deux feux de lanterne sont sur des mâts 
séparés. Le supérieur est tournant et à 11" 6 au-dessus de la mer, 
avec des éclats de 1' en 1'; le feu d'arrière est fixe et élevé d« 
S'"^; leur portée est de 10 milles. L^ )ow\\ ç.\va.ç.viQ.des mâts porli 
une boule rouge. On ne doit jamais ^Tv^^^\Qc\\^t ^^^ x^^^s^X^i 
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NICIIOLAS-G AT (Feu floltant G.) h la passe Saht-yicoîas^pwr ii' 
d'eau, à la p" JV. du banc Klettle-Bottom; feu fixe élevé de 12* el 
visible à 10 milles. Le jour il porte un ballon rouge ; on y frappe 
un lam-tam dans les brouillards, et le mot Nicholas-Gat est écril 
sur les côtés. (62''3Zi'0'']N. et O^SS' W 0.) 

Un petit feu rouge se montre à l'arrière, à 6" d'élévation; 

il sert de feu de reconnaissance. 

LOWESTOFT (Phares G.) à la p** E. du comté de Suffblk; dcui 
feux fia:e8 sur des tours séparées de 933" N. 13" 0., qui se voient 
16 et 11 milles et servent à diriger entre les bancs Holm et Zl» 
Come^ en les tenant en ligne, le grand fanal inclinant vers le N, 
37° E. L'un a 36°, l'autre 12° au-dessus delà mer. Feu sup'pffl 
Lat. 52" 29' 10^' N. Long. 0° 34' 39'^ O. 

(Fanaux). Un fanal à feu fixe rouge est placé sur chaque 

jetée de ce port; et deux feux verts sont allumés à l'entrée dt 
port intérieur, 

PAKEFIELD (Fanal G.) feu fixe rouge visible à 9 milles, qui 
facilite la navigation entre les bancs Barnard et New-Come, danîlî 
rade de Lowcsloft ; placé sur une maison de pêcheurs de Kissing- 
land peinte en rouge, portant un màt et un globe. Il est visible de 
S. 39" E. au S. /i5" E. par l'E., pour indiquer le passage entre le! 
bouées. 

Lat. 52" 26' N. Long. 0" 36' 45'' 0. 

EMBOUCHURE DE LA TAMISE 

OKFOKDNESS (Phares G. et D. 1) sur cette p", à l'E. à'Orford 
ils sont fixes, sur deux tours rouges à 1316° N. 36" E. de distance 
Tune de 25°, l'autre de 19°. On les voit à IZi et 13 milles; amenéi 
en ligne, ils conduisent dans Hollesley-Bay à l'intérieur du bani 
Wkiling, et vers le N. entre les bancs Aldborougli et Sizewelli^^ 
côte et le Ridge. 

Lat. 52" 5' N. Long. 0" 45' 40" 0. pour le plus haut. 

SIIIP WASH (Flottant G.) à l'ext. N. du banc de ce nom, paff if 
d'eau. Le grand feu d'Orfordness restant au N. 28" 0.: c'est un fet 
fixe et élevé de 11° 5 ; portée 10 milles. Le mot Ship Wash est pein' 
sur ses côtés. 

Lat. 52" 1' 30" N. Long. 0" 42' 20" 0. 

COUK /Flottant G.) par 7°3 pr?is du banc Cork au large à'HarwîA 

Son feu est tournant de 30" en SO" el \\ç»\>ù\Çi \x V^ tù\V\ç,'5> . Un balloï 

'-'^"^e le signale pendant le iour . Lai. bV W ^^,\a^%.^ ^^ Vi" ^ 
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'^ |/;«yfmftt, 4n CtréUr et U l<«Ke Sfurrrâf . 

WMM.'Un1lM!ïoiC,} fOT 7^3 de Lasse m^. à rexL O. ( 
(>f^^ fi^ ft6«n «H écrit sur ses eôtés. Le feo est tevac^ ff«r 
"te il* < et rî»}/le % 10 mflles. Le bàtfzDent «est ntE^c 

tM. M* iî' .\, Looî?. 1* S*) O. 

V;fîTHH,KET, Feu /Lr^ W/iar et twje scr k q^aî iUii 
Mmm;: <(biM kl candi de Sorihfeei'Hvpe^ et nm^ depos ±" 
VIL et «or le Brcadtuu. 

Wftt (f ami; dan» le fort mr une pointe. Ce n'est qn^nn 
ittf tf fWW de grillon, à rasage des charbonniers. 

m'AJiWi ^Fanal a 2; /'^«/Lr^ élevé de 12*2. Sa conleiire 
ftaHMf 4 Vncf^Um des relèvements suivants, ou il se montre 
«i«f^r ; TE 4'' X dn fanal pour parer les Scan de la p** 
fn4Bf fO. itrs. portant sur Taxe du banc Owem et la peti 
l4Mce ^ dehor» de la marque des 3"; le S. 27' £. pour mar 
1%»^. directe nur la balise O. de Blyth. Ce feu est donc éga 
4im k He(^lknch. 

mM'yiSS (Fanal D. 2) sur la p** du Sea-Reach à Tin 
de jj» Tamfe^î, de 12* 2 au-dessus des hautes mers; son 
/l^^ et m c<;uleur ordinaire, excepté de TE. au N. sur Taligr 
l4î h l^m^îedu milieu du fleuve où le feu est rouge; il sig 
limita. S* de la passe nommée Sea-Reach ( Var. 22' 5' O. en 

H^)C/nf-KN'r) (Fanal) feu fixe et rouge sur la jetée, dans 1 
lîioch ou chenal intérieur de la Tamise. 

f^t, ÙVZV ()'' N. Long. 1" 36' /i5'' O. 

WIKFJINK.SS (Fanal) sur la p»« Garrison, feu ^e rouj/e 
6 mille» de portée, placé sur le mât de pavillon des gardes 
U mi éiftvé de O" 7. (51" 26' Û8'^ N. el r 35' 27" 0.) 

WIIITSTAHLE, /"^tt /ire sur une cheminée, 

NORK (Feu flottant) à Fext. E. du banc Nore, par 6" 8, à i 
3mltle« N, 33* E. do la p*» Garrisson deSheerness. Il n'aqu' 
Umrnmt vert de 3(K' en 30", de 11" 5 d'élévation, qu'on 
10 mlUef . Ce fanal conduit à l'entrée de la Tamise et de la Me 

Lat. 61" 29' N. Long, r 31' 0" O. (V" 20»). 

OIHDLEK (Feu flottante.) mouillé par 5" 7 à l'ext. 0. du 
canal du Prince, près du banc Girdler; il est muni d'i 
/ûurmnt àe 3(y' m W\ visible à 10 mllks, il ^orte son m 
ÊâÊ côtéi, LêL 51*59' 10'^ N. Long. 1* 1^' ^^" ^- 
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un seul feu tournant avec éclats à W d'intervalle. Le mot Gn 
écrit sur ses côtés. Lat. 51" 16' 30''N. Long. •' ôl'ACK'O. 

(Flottant G.) à 1 ext. S. de Goodwin-Sands, visible àlOœ 

lumière fixe élevée de 11*° 6. Le bâtiment est rooge et mcoilli 
2a"* d'eau ; il porte une boule rouge et les mots SaïUk-San^. 
sur ses côtés. Lat. SI" 10' N. Long. 0" 52^ b'' O. 

(Flottant) fixe; mouillé par 13" 7 à 6 cables dans 

15** E. de la bouée Brake; le mot Wreck est écrit sur ses c 

DUNES (les). Pour compléter les renseignements sur les 1 
Goodwin, je dois faire connaître qu'il existe le long de leur cô 
quatre grandes bouées qu'on ne doit jamais approcher à moi 
demi-viille (930 mètres), attendu que la marée y porte avec 
dans la direction O.N.O. 

La première, ou celle du N. E., est rouge avec un mater 
tête triangulaire, par 20". La deuxième par 27", est noire av 
mftt à la tète de diamant^ et porte l'inscription Swatchway, atl 
qu'elle est par le travers de la coupure des bancs où il y a pas 
La troisième bouée est à la partie JN . du Galliper S. par 23"; el 
surmontée d'une cage, et à bandes horizontales blanches et n 
La quatrième est à la partie S. des bancs, par 15". 

DE AL (signal de l** temps moyen de Greenwich). Le balle 
monté à mi-màt environ 5' avant i\ et à la tête du mât ec 
3' avant 1"*. Le temps à compter est le commencement de sa c 

COTE MÉRIDIONALE D'ANGLETERRE 

SOUTÏI-FORELAND (Phares Cl D. 1) à feux /ires sur deux 
de 21 et 15", marquant TE. 10° N., à /ilO"de distance; leurs li 
res à 113 et 83" d'élévation, se voient à 26 et 23 milles; ten 
ligne, ces phares font éviter l'extrémité S. des bancs Coodwi 

Lat. 51" 8' 26'' N. Long. O" 57' UT 0. 

DOVER (Fanaux). Deux feux rouges sont sur des mâts se 
de /i" 6 N. 2/1" 50' O. sur la jetée S.; élevés de 18" 3 et visil 
12 milles. Le premier est allumé avec 2 à 3" d'eau sur la b 
le deuxième, qui porte 2 feux, lorsqu'il y a 3 à 3" 9 d'eau s 
barre, et le jour on hisse «n pavillon avec ballon noir dans le 
mier cas, et le pavillon rouge seul dans le second, 

Lat. 51" r N. Long. 1" 1' 0'' 0. (XI»» 26"). 

Ces feux ne servent qu'à signaler les jetées et non le chenal 
change souvent par le mouvement des saoles. 

(Fanal C.) sur la jetée IS.; fixe, rouge, ;vllvimé avec 2" < 

sur la barre et seulement le temps de U iï»x^^. 
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NEEDLES (Phare D. 1) sur la plus extérieure des roches à Fû.: 
nie de Wigih, feu fixe, rouge et blanc, é\e\é de 24'etîiâl* 
iU Doilles.Le feu est rouge, excepté entre TO. SS'S.etrCelcff 
le N. S/i" E. et le N. 39" E. où il parait blanc. La limites. dal 
blanc vers TO. 22" S. fait passer U 2 milles dans le S.ducapAi 
8lon sur des fonds de 25'". Sa limite X. à TO. fait parer le U 
Dolphin et Taccore S.O, des 5to^/e» par 9" 1. Le feu blanc I 
éviter le banc Wardin. Lat. 50" 39' /lO^iW Long. 3" bli' ACa 

Un feu est en construction à environ { de mille àTO. lia prt 

dent. 

SAliSTE-GATlJEKIXE (Phare D. 1) à la p'* Sud de Tile WigUi 
lai. 50" 34' 30'' N. et long. 3° 38' 0" 0. Son feu est fixe, éteïé 
5^1*" et visible à 19 milles. Cet établissement est un de^pluifll 
de la côte anglaise. Var. 21" 30' 0. en 1863. 

POOLE (Fanaux). Deujû feux fixes et rouges, au côtéN. dçr 
Irce à 240'" N, 28" 0. Tun de Taulre. On les voit à 6 milles;il8d 
lient la direction pour entrer. Lat. 50" Ui' 0" IN. Long, 4° 17' 8^ 
11 y a en outre U feux fixes à Poole. Un sur la pointe Kord-flM 
deux rouges dans la ville et un auprès de la ferme EliptUe. 
SWANAOE. Un feu Uxe est propesé pour la jetée. 
WEYMOUTïl (Fanal) feu fixe et rouge, à Text. de la jetée S., 
siblo h 5 milles. Lat. 50" 36' 28" N. Long. 4" 46' 30" O. 

BLACiDOjN-HlLL. Un monument est sur cette colline, derr 
Weymouth; son sommet atteint 269'" et se voit dans Tîle de Vit, 
h l'K.; et de nerry-IIead, à TO, 

SllAMBLES (Flottant C.) mouillé par 27"' à l'extrémité' Esl 
banc; feu fwe de 10 milles de portée; le bateau est rouge et p 
son nom sur ses côtés. On fait résonner un gong avec de la bru 
cl on lire le canon quand un navire esl en danger. 

POKTLAND(Phares G. ) A Text. S. de la presqu'île, sont deux] 
res à feux fixes marquant Je N. 50" 0., 460"" de dislance; oc îe» 
à 21 et 18 milles; ayant 63 et 40"' au-dessus de la mer. Tenu 
ligne ils font éviter le Portland-Race et les Shambks, Au S. de 
férieur on ne voit pas au-delà de l'O. 43* 5. 
Lat. 50" 31' 22" N. Long. 4'' 47' 13" 0. 

(Fanal) i)lacé sur le barrage, pour signaler les travaoi 

la nouvelle rade; c'est, un feu rouge et fixe. (50" 35' 0" N. c 
44'50"O.) 

LYME-nEGlS. Feu fixe rouge de 4 milles de portée sur la j 
intérieure. On l'allume de la mi-flot à la mi-jusant, 

Feu fixe vert sur la maison de la douane à 250"" N. 6^ 

du précédent, En le teuant oxivevl \\xa\.^ ^^»a\'^.^^vl<^i»LT<i«^ 
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N. 'pfttit niisse!'. par -îplle E. (grand RnsseO, et par 
i Imililfi ;a p" .Srti/if-.Ifrtrfi»." Ea approchant da € 



approchant 

ifjiir ♦•nlr^r, on irafiiie !e feu à l'O. T 3(K St; aa, éMtpÊt 
;iii.»Mill«r«»n r-iflr». ;i !'!). lo» :5. 

f.ft "Jnciinr .!«» T)rfeiuiL à l'fîxt. O. et la colonne *5 hp^&l. 
da iMft. s^îP/'ïnL i !ii fuira rsconnaltre aux b&timent» foi tMlit 

HA.NOfS 'PliîiR P. l» 3iir la mche .^. O. Ju groupe, iîU* 
Oiéirneney. il (\>x tonnant rowje Je !i5'' en ^d-'/et élcfé de STft 
aii-*l<'S3ns il« i,i H. M., il so voit de 12 à 14 miiles. 

f.al. W 26' -i" V. LoiiîT. 5" 2' 19" 0. 

Il <îst visililo i i!;. ^ïir tout rhorizon: caché à l'E. par Ffle OÉF' 
nfts'^y onfi'fî Pe. 3.r N. et n. 23" S., relèvement qui psm à5 
millrîs ':^j fie VEtat de Sercq et sur les roches Pierre de I^e^M^ 
sa ni (îo nuit flans l'o. de l'île Gnemesey n'amenez le feu as 5. li 
S..S.R. que .^li le feu des Casquets vous reste an XE. Méiei-fDii 
du courant de flot. (Var. 21' iô' 0. 1865.) 

.IKR.SRT Fanal D. 4 3ur le brise-lame de F<?rcfar, an edté 9. dt 
la baie de Ste-Calherine extrémité eitérienre ; feu /Ixe élevé delT. 
et vi^îible de 7 a 10 milles. 

r^it /lO" 13' 18 ".V Long. V 21' 21"0. 

ffî/i fixe >ijr le bt)ut de la jetée Gofwa^. 

(Fanal C. \) feu fixe d'une portée de 6 milles et 9"4 fflé* 

vation aiir la jetée Victma on jetée neuve du S. 

Feu fixe ro^ige (C. /i; de 3 milles de portée et 4"9 de hw- 

teur sur la t(He de la jetée î/fr^-r ou Saint-Bélier, 

Feu fixe hlevt (C. 4) sur le parapet de la vieflle jetée fc 

\. , ,^ /ino" N. 3 V R. du feu de la jetée Victoria ; sa portée «rt * 
,'5 milles et aon élévation de 5" 2. 

... Feu fixe rouge sur la jetée supérieure de la rade à 9iT 
K./i.V N. du fe ] de Ticforifl, 3 milles de portée et 14" de banteort ■ 

f/)rMquV)n approchera du port de Saint-Hélier^ si on tient le N ! 
rnufie do la jfd(ie Albert, et le feu bleu de la vieille jetée N. B» 
li^'nr% on pai4»era dansTO. des Grune-St-Mickelj et très-près dm 
TK. de» Huitrierfi. Le meilleur canal en venant de TO. est celniQi^ 
\)i\mi entre les Unitriern et les Bues-^ pour y donner, il fuit teiifr 
le Uwi (h', la jetée Vicioria dans Talignement du feu rouge et kj/^ 
tée supérieure de In rade, en passant trop près cependant do 
(irvir nu Dnri et de la Grande Vauden. 

STMVrvoiyv (Phare D. 1) à feu tournant, montrant des écW» 
r/fi i' vn 1 '. viBihIcH à 20 milVcs. 1\ esV ;i V^'^ en ^^^xa ^ to- 
MiaJtv b, /;. de /a poinlo, sur une Voxwr VAwi^Va ^^'r\'^ ^\ ««\^^ 



MANCHE -*- COTE SUD D'ANGLETERRE. 8^ 

^^■* au-dessus de la mer. Un feu fixe (C.) élevé de 58"* est encon 
^*ttiiaé dans la même tour, dans la direction de Berry-Head^ mai 
^aî"ble seulement quand Siart-Point reste entre TO. 27" S. et 1( 
^ O** 45' O.; à moins de 10 railles, on voit toujours une faible lu- 
***ifere. Lat. 50" 13' 18'' N. Long. 5° 58' 35" O. 

Ï^LYAlOUTIl (Phare D. 2) à Text. 0. du brise-lame; 2 feux fixes 
^*^vés dO^S, rouge et blanc, avec une portée de 9 milles; le iei 
^Pvige se voit de la mer et s'étend à rintérieur jusqu'à la lign( 
^« 26" E. du phare (ou jusqu'à la bouée Melampus). En entrant pai 
•-^ passe 0., on ne doit mouiller que lorsqu'on a dépassé celte lign( 
^t ouvert le feu blanc. Il y a une cloche de brouillards. 
Lat. 50° 20' 2"N. Long. G" 29^30" O.). 
Un feu fixe d'addition a été installé 4'"5 au-dessus du phare pré- 
cédent et dans la même tour; il se voit dans la direction (pii pass( 
Oans le chenal, entre les bondes, pour servir à cette entrée. 
Var. 22"50'O. en 1863. 

Fixe rouge j au bout de la jetée de la'baie.JI/?i/. 

Feu fixe sur la jetée Barbican de l'O. Il se voit à G milles 

ïelevé au N. /i" E. et tenu ouvert par le mont Datten, il guide dam 
Je canal de l'Est; lorsqu'on le ferme par la p'" Fishou Fis/is-Nose 
b. Text. E. de la citadelle, il mène sur le Cobler, banc au large e 
au pied du mont Baiien (V''29'"). 

(Remarque) à Pext. E. du barrage : c'est une colonne sur- 
montée d'un globe de 2", engagée dans une maçonnerie en granit, 
Les naufragés y montent au moyen de marches. 

EDDYSTONE (Phare D.2), sur ce rocher à l'entrée do la baie d( 
Plymouih; ia hauteur est de 22" à la marée haute; la tour es 
peinte en bandes horizontales rouges et blanches. La p'* Ram- 
Head en est à 9 milles N. 12° 30' E. Le feu est ffxe et se voit à 12 
milles. Lat. 50° 10' 5/i"N. Long. 6'' 36' 2 "0. (V" 16'"). 

Il y a plusieurs dangers tout autour : celui du S. s'étend à lZi2"\ 
celui de l'E, à 119"* et celui du N. E. à 27/1"". Il ne faut donc pas 
trop approciier. 

FALMOUTH (PhoreC.) sur lap*" Sajnt-Antony, feu tournant, 
élevé de 19°* et visible à 13 milles du S. 60° E. vers la mer, jus- 
qu'au port Falmouth; la succession de ses éclats de 20" en 20 " 
le fait reconnaître de tous les autres feux. 
Lat. 60° 8' 27" N. Long. T 21' O. (V^ 16""). 

P'eu fixe vert sur \Qhr\se-\ames Prince 'de- G ailes, à 216" 

de la laisse de basse mer. 

LIZARD (Phares C), sur la falaise du cap. Us sont (ixes^ sur deux. 
tour-s blanches marquant l'O. 15" S., 6^™ à^ vW^V^iX^ç-^Vl^"^ v^N.^^ 



^ VASCBE — COTE OITEST DJkM&JnWMME, 

au-4es5ix3 de la mer. Od les voit à 21 mflles. Ces fen finléM 

les rocht>s nommées Wolfk \'0 , et les JrMHbr/cvft rL&3*!(. '■ 

LU. W:»7' W>. Long, r .32' l5"0.(Feu O.^ 

PFAZAMOE f F.mal r>. 4) a fext. de la jelée *i S., prohmgêeinL 

feu fixe; r ui,e quand il y a 4" 5 d'eau dans le canal ; weri qDanîl 

y en a nioina. Il a 10* au-<*essus de la mer, sur dm tour UaiHie 

de (î* 7, el se voit de 9 milles. Lat. 50'7' 5' X. Long. rsl'U'O? 

WOLP. Un feu est en construction sar ce rocher, à ^"3 de mOli 

aa N. 57* E. On mouille un Làliment avec un fea en al[endanl. " 

LONGSUIPS (Phare C) sur le rocher le plus élevé du Loi^sl^ '^^' 
& 3 milles de Text. S.O. de Lands-Eni; le feu est /Lre, visîM 
fur tout Hiorizon à \!x milles, étant levé de 23* 8, sur une. iDdf 
de 13* 5. Il est masqué entre Ranileston^ et Laii(f s-fjid, de sod^ 
qa*on évite ce danger tant qu'on voit le feu. 
LaL 50* 3' 58'' N. Long. 8' 4' 54 " O. 
SEVEVSTONES [Flottant Cj mouillé par 72- d'eau àl milleE, 
des roches. Le bateau est rouge el porte son nom écrit II y a déni 
feux fixes, l'un sur le grand mât, à 11-6 au-dessus de la m(\ 
l'autre sur le mât de misaine. On les voit à 10 milles. Le jour^ des 
ballons rouges sont aux mûts.Lat. 50° 3'10"N Long. 8'24'46''0. 
SAINTE-ACAÈS (Pliare C. au sommet de Hle), dont réiecti« 
est nipportée à Tannée 1680 ; il est t urnant et se voit à 17 milles 
L'éclat a lieu de 1' en i\ et s'cclipse après que la lumière s'eit 
perdue graduellement. 49" 53' 37 " N. el 8" 41' 3'' O. U est élevé de 
42* sur une our blanche de 22". 

BlSMOP-r.OCK (Phare D. 1) fixe élevé de 33- 4, visible de lU 
9° S. au S. 32" O. par le N. PE. et le S. à la distance de 16 milles. 
Lat. 49" 52' 30" N. Long. 8" 46' 45" 0, 

COTES OCCIDENTALES D'ANGLETERRE 

SAINT-YVES (Fanal) feu fixe sur la jetée, qui se voit à 7 milles, 
mais n'est allumé que lorsqu'il y a 3- d'eau dans le port, et seule- 
ment depuis le 1" septembre jusqu'au 26 avril. 

Lat. 50" 13' 0" N. Long. T 48' 50'^ 0. (iV* 30»), 

HAYLE (Fanaux). Deux feux fixes â 90" N. el & l'un de l'aBlrei 
sont sur les dunes de Lelant, L'une des louis est rouge el l'Jialrt 
noire. Ils se voient d 6 milles <^l ne s'allument que lorsqu'il y a 3"7 
d'eau (50' ir 30" N. el T 46' 20" O.). 

GOD/îEVY (Phare D.l)/l^c.liéc\a\.%d^ W^\ii(\"«wl'lle^baiedc 
SatnhTvea, à 36" 5 au-dessus delaYvwxX^ta^t ^XhSsîsA&^v^^iSS»- 



CàKAL DE BaiSTOL --> COT£ OU£ST d' ANGLETERRE B; 

g:b«* 23 plus bas, dans la même leur, un feu fixe rouge se voit di 
"■• 3^". 0, au N. 68° 0., dans la direction des rociiers Slones, 

(5o" i/i' 0'^ N. et r uwr 0.). 

j. .-^l^EVOSE llEAD (Deux phares D. 1) à feux /t.rcs sur cette pointe 

JrP'us élevé à 63"* au-dessus de la mer et se voit à 20 milles, d 

g^' A7"N. jusqu'au S.S.E. du côlé de la mer. Le fanal le moins élev 

^CT plus rapproché de la mer; son altitude n'est que de 39" et s 

S^^^« de 17 m. Iles, enlre le N. 33» E. et le S. 33° 0. Leur distanc 

"^ ^^l que de 15". LaL 50" 33' 0" N. Long. T 21' ÛO" 0. 

^tL^NDY(Ph. D.l)au S.O.de celte île par 5ri0'7'^\.et7"0'25"O 

Ç^^st une tour blanche et à deux feux distiiicls ; le supérieur es 

'OUrjiflrtf et produit un éclat de */ en 2'; Tinférieur fait faceàTO. e 

ÎJj'ojelle une lumière fixe du N U6" 0. à PO. UQ" S. La lene y es 

** élevée que le feu supérieur à IG/i" au-dessus de la mer et Tinfé 

^^ur 142"*. Par un temps clair ils se voient, Tun à 30 et l'autre i 

^7 milles. On a re i. arqué qu'à 5milles les lumières se confondaien 

^tnne Irès-forte lumière tournante, dans la direction de l'O. Il es 

^tissi des moments où les brouillards les cachent, l'Ile restant pat 

fiifement visible. 

BIDEFORD (Fanaux C.) On traverse la barre avec sécurité en te 
iîaiïi ces feux Tunpar l'autre, au S. ôG'^E., ce qui conduit au N.N.E 
fia nouveau bnnc ; alors, en laissant les bouées à tribord, on se di 
rfge sur A/;/;/(îdorc-P«o/. Les deux fanaux sont sur la ligne N. 66° O. 
284" de dislance. Le plus élevé, qui a 28" esl visible à iU milles 
rînférieurdel3"nesevoilqu'àllmilles^5r/i'30''N.etC°32'2/ro.) 
On les allume à la mi-marée; le jour un ballon rouge indique i 
même eau. 

ILFRACOVIBE (Fanal) côté N. du port, à près de 20 milles E. d< 
nu» Lundy ; c'est un feu fixe et routje visible à 15 milles ; élev< 
de 30="*; il n'est éclairé que pendant les mois d'niver. 
Lai. 5r 12' 45'^ N. Long. 6- iG' 50" S. (V» /j9'»). 
WATCIIET. Feu fixe sur la jetée 0. de ce port; feu de maré< 
élevé de 7" 3 et de 3 milles de porlée, allumé pendant 6 heures. 
LaL 51- iV N. Long. 5" /jO' O. (En projet). 
BURNHAM (b'anaux C.) à l'E. en entrant dans la rivière Parrcl 
Ces deux fanaux sont à /iS?" 0. 6° 30" S. Le supérieur est tournant 
en 3' 30" avec obscurcissement de 30'^; il est visible 'i 15 milles ei 
élevé de 28". L'inférieur esl fiv-e, visible à 9 milles, n'élant élev( 
que de 7-. Lai. 51" 15' N. Long. 5° 20' 5'' O. (V» /i6'"). 

On l'esté dans les plus profondes eaux du chenal en tenant le feu 
supérieur au S. de l'inférieur, quatre fois la largeur de sa tour, 
jusqu'à ce queleîeuFlalholm soitoùvevU\%dL^\\V^^Veev-VL^N.^ 
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faire route ensuite de l^ hT N. jnsqn'à ce qoe te fea supi s 
au _\. de trois fois «a larzeur, afin de parer les bancs Staitii 

FLATHOLM (Hi. D. it sur Tile Flatholm à 60 miUes E. r ? 
phare Luué§, et 2 milles >'. d^iSteep-Holm. Fea /iRTÛihle 
milles. Son élévation est de 46*. 

Lat 5f SS' 33" N. long. 5' 27' 10 ' 0. VP 36-}, 

ENGUSH-GROUND {Flottante.) tournant de V en V ; m 
par il* dans la partie S. du canal de Bristol. Le bateau est it 
et porte ces mots : Engllsh-and'WeUh-Crounds. 

(bV W Z^' y. et 5" 18' 10" O.). 

AVON (Phare D. 2) feu fixe sur le côté E. de rentrée de ccl 
vière ; fl est élevé de 21" et a une portée de 13 milles, 

LaL 5i« 30^ N. Long. S** 2' 30" O. (Vn*). 

USK (Fanal C] au côté O. en entrant dans la rivière Hit et 
duisant à yewport, feu fije visible de 11 milles et élevé de 12 
32^ 25'' y. et 5' 20' 0" O.). Un feu rouge est encore allumé 
plus bas, mais on ne le voit qu'à Fintérieur de la rivière, 

CARDfF (Phare) en construction sur la jetée. 

NiiSli-POlNT (Deux phares C) sur la ligne E. et O. 305- d( 
tance et à feux (ixe» ; celui de TE. à 51" et celui de PO. 37 
dessus de la mer. On les voit de 19 et 17 milles. Amenés en I 
on passe au S. de^ liauts- fonds qui sont à TO. de Nash-l 
mais, vu la proximité de cette p'* au yash-Sand, celte i 
ligne passe près de la partie S.E. de ce dernier haut-foi 
ù la dislance de i mille de la p'% pas plus d'une encablure de 
guour. Lat. 51** 2/i' N. Long. 5*^ 53' 5" O. 

SKAKWEATHEK (Flottant) auprès de l'extrémité ouest du : 
lift feu est tournant rouge de 20'' en 20', élevé de 11" 5 et v 
h 10 milles. Le bâleau est mouillé par 27 mètres d'eau et 
«on nom sur ses côtés. Lat. 61" 27' 30" N. Long. 6** 15' 30" ( 

SWAIVSEA (Fanal) sur la jetée O., feu fixe et rouge vif. On l 
h î) milles, lorsqu'il y a 2" 4 d'eau dans le port, étant éle'j 
8" 5. Sa tour est blanche avec sommet noir. Le jour, un h 
noir indique la même hauteur de marée. 

Lat. 61" 37' i\. liOng. G^ 16' 0" 0. (V 36"). 

Nota. On prolonge de 30" la jetée 0., et un feu provisoir 
plocé près de l'extrémité S. de la jetée en construction. 

2 feux fixes h l'entrée du dock S. allumés quand les p 

sont ouvertes. Verticaux, 

2 feOx fixe» à l'entrée du dock N. , îdlwwiés comme les 

cédenU. Horizontaux, 



lahare, et i'aom sr nw niaBcfae mohile ei aitM»i 
Pris Piin :»ar .'tuir«». )n nernanq *^ ^amass le rwaBerâ 

LaL ^ 1^' N. Uni *r 25 .ii^ o' Vïl* 3iri. 

CÂHfMr.:VX FloiUniC S^a tmnttiU moL» iïit 30" e 
SêÊêk-êisimp <i Avùtfy. -iaiiâ a iiaie Cardigan : ki 
élevée ae 7* 5 et vlsi ^i'^ iiiUe». Oa ûiii nesanoer i 
un temps de Ijmme. Lit. rl'l^ îo ' N. Li»iii 7* 13' i 

BAAOcsfiY Phare Dl 1 fixe 4 i exi. :^. de i Ile: son < 
de 39^; il est manque entre le 3i. 28" E. ei TE . et 
milles. UL ôr iâ ' >'. Lon:£. r 8' ' O. C est 
quatre fares, toujitun bîanctiie ■ VHP . 

CilEIUl.yiVO^i ■ Kanai D. Xi f'e» fixe et nitge sur la f 
AiyA* élevé de iâ" et visible a 5 lUklies ja" â' X et 6^ 

Un ballon noir est a un mat sur la coiline derrière 1 
fiinte, pour mnrrfuer 3" d eau dans le chenal 31. 

Ffeu /Lbpsut fextr. de ia jelee. Lat.53'^ 'Jiô :S.lm 

SOCm-îàTACK (Phare C. sur le ncher. pointe X< 
Heaâ ; feu taiÊnaiit visribie à 19 milles et élevé de i 
grand édat pandl de â' en S' puis àe perd et s'éclipse. 

LaL 5r 18' 30" 5. Lon?. T tT 9'' O. 

Un lanal âwnuiaX et aliômé quand les brouillards en 
rmr le feu supérieur, est sur la p'* XO. iie Ilie, à eu 
da phare, fi est visible depuis le S.O. jusqu'au >'. 

HOLT-HEAD (Fanal) feu fixe sur la jetée, élevé de 1 
foit à il milles. Ui feu inter-eur rouj^e, qui ne se >i 
le S.S.O. et le S. pour Éaire éviter les PUiten. 

Lat 53* ly >., Long. 6* 57 24 ' O. 

Feu fixe rouge sur le nouveau brise-lame; il 

12* 2 ; il faut eu passer à 150* dans TE. en entrant ot 
du port. 

Feu fixe sur la jetée en bois Vieux-Port, De 

doit donner dai» la passe lorsque le petit feu ro^ge 
les. 7*0. et le S 2ro. 

- - - Trois feux verts horizontaux : un sur la digue 
à Hb^ de chaque côté. 

SKEnniES (Phare D. i) sur File de ce nom à li mille 
li p** Carnelê et à 6 ^ milles N. U" £. de Holy-Head ; i 
IBunl de réflecleurs qui produisent tme lumière tié»-bi 
éléviilion est de 35". On le voit à 15 milles. Il est man 
S. 46* ÛO' E. et le S. 03" 40' E. pour couvrir le rocher 
J% LaL 63* 2b' 3r N. Long. 6" 56' a&'' 0. 

/f'00 raugc dans la même Vout^ ^ V^'^'X "^vy&X^* 
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1K)\VUNG-B\Y (Feu fixe) à rentrée du canaldeii^a 
à 2 niillos el (*levé de 3* 5 sur une ooloooe bsïïDH. 

Lai- ôô" 56' N. Long. 6' 49' 0" O.) 

(Feu fixe) sur le quai de Donald», 60* de «n 

CVsl un pelit lou rouoe^ visible k k milles. (55*55'J 
AS'O'O.) 

POUT-GLASCOW (Fanal D. 6) sur la jetée O., fixe, 
et visible de 3 milles. (55* 56' 15" M. et T V 20" 0.) 

ITn autre petit feu rouge est allumé pour marquer 
porL» et trois iiutres feux sont à des distances diflérea 
Port'Gtaseow et rentrée du canal de la Clyée^ que Ton 
à tril>ord en montant. Le 1*' est à Anchenlech^ x ^^ ^^^ 
du Porl-Glascow ; le 2* est un feu flottant, le feu ( 
2 ^milles plus en amont, et le 3* le tanalIKcJti«9,àpr( 
au-dessus de Dumbarlon. 

CARDROSS (Fanal D. h) feu fixe rouge sur le l 
élevé de 7- et visible à h milles. (55* 56' 35'' N. el 6'5 

GREENOGK (Feu) sur la jetée de la douane; ce fei 
guider les bateaux à vapeur. (55* 57' 0" N., et 7* 5' C 

Des feux rouges sant encore établis à un mille N. 
de 130", et qui, étant tenus en ligne (E. /lO** N.) co 
mouillage au-dessous du banc. 

CLOGII (Phare G.) sur la p" à 5 milles du port de G: 
fixe et rouge qui se voit à 13 milles ; il est élevé de 2 

Lat 55" 56' 35" N. Long. T IT 28" O. 

TOWARD (Fanal D.3) sur la p" dans le Firlh de Clyi 
nant qui se voii à 11 railles. La lumière paiait àson ma 
en i\ et diminue jusqu'à réclipsc. On le voit dans lou 
lions, excepté au N. N. E. où on le tient éclipsé, pc 
Capitaines Bridge el la roche GantncL Son élévation 
sur une tour blanche de 19". Lai. 55"5J' 45" N. Long 

GUMBRAE (Fanal D. 2) sur la côle 0. de Tilot, gol 
Feu fixe visible à 15 milles. Il a 37" sur une tour blai 

Lat. 55° li3' 30'^ N. Long. 7" 18' 0'' 0. 

PLADOA (Phare G. 1) sur la petite Ile au large de 
de riîe Arroîi; il a deux feux fixes à Taplomb, avec i 
de 8°. L'un est élevé de 39™ et se voit à 16 milles ; le s 
seulement de 23", ne se voit qu'à J3 milles : sur Tare 
compris entre le N. 83° 0. el le N. 29" E.; ils donnent 
du Frith de Clyde et de l'entrée de KUbrannon. (55" 2 
7"27H8''0.) 
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ît^ : ]v.zr.zrz:. rr- ; . « ?' ^ f t fJ- r' 10 "0. Feu 1 

■ •'■ ■• Tisj-:- : 12 milles, fia 1 

''^■' '■"■ " ■ - ' "i- ?' "rew'^ i:; ietêedeSi 

■ ■ ' * "'-'• «■•' — ifUBîr-lvmilieiîO. ji^'s.;! 

• • ^ ^ " ^- -•'■ :i::m£n:- ai. Cdf-of-'Mm t 

..v,-H^: :.^ .-.::. v:t:i;.:r :" .(: : «'^ f^ aiMÎesBiis de 

<»<«»^ »^ :- 1 :: v:.: ::nre8ent€ deaxb 

*.. -<rN.v. . ^. ■ ■ - V.; . j:, miîieâ. rinferè 

jL \'..v , --,->— : îtf.:::jLî . infiniv période de 

...w .r ,-. ^.-. r ::r -r^.^i: ûer iBtervalle! 

• ■ « 

•*■ ' ' \ I"" \.. f: QS3ÏS iû] 

.: . .-^- :-- —. .. .^ .' . f ' a* Sr O. 
' V -■:. • rj."' ! î rîîit ■> i*,'iî»à*w. f £ 

.:. ■ ^... ■ * .- . r» "!> ■■ >fT2îi: f dïî 
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:j: 'psi -si -îrr»- le _i)" iii-:c=àa4 le .'-siu îi TTabifri*] 

^rp'.'tii ^T liumUr 'l'U' Vjl-^ X ! i mile Z. LT* 3w j&aàaiiA 
mi *s: -Mr '-r:. î. iu j.iQc i3»«it.ï.i' ii«*r. 

:-.!. vr :s^ .;n" >?. loniç. i' ^ ;•• :. 

r'^.rÎL.iil r»?!*!* 1 L .ar « .■■icrier l i nulles L. Jt*\.^l 
Cinmr*. »*x:. r. I. l'ûrdiiiUf . .1 -^ fieve le Jî* « esfrf 
'rt:i:: iiUii/t/iL.- iir^r^ nu «e hlivi^ql le rjiueartiriiiiâieftfe 
i:ft:Tie /'niae. 11ia«iii a* ii-^ariite LVrît: les ncervaJsi à 
^'ïJ•-^-li^* rm f^ :V*i "MMi le « "où me aiiui» dsC.ii 
ïiift .ftf* :ftîi:: jiaiica t jifnai ive*: le» uierraiies mi Aè 

m 

U [imioiiKnL irauiif^emeaL ivauL Jrïtniptw» •*£ ifloc vA 
l.^t nille». P<tniiaaL !e:t jnuiilai'iâ m âanne ine «aodK et 3 

-w. 'vr Li' ly' s. -1 i" ;2' jj- 0-, 

COTE SUD O'IULAHOE 

TiLTEE.-? F LiiUant C par ôO» l'nr^s «fe "a rncfe C«ii 
;,r»ft .A viti* tft :v-^T:1;ri : .■?. 12" 0. . a ^ .iiil!»îS'i« !a znftte S 
i>t O- iT* >.. i:) niil.eî* .i.i riia.-»» Twintr. [i wrte <fccx fetn 
a IL' ^ H V ô ai:-li«aîis j,» .a H- W.. 'cisibitîs i l^et 8i 
t,:i in/iiCri -^hc ^.1 znLind ijî.ii. ;»tQi:aau [•? joar. et qasnd te 
Ut rtrtrî nv.<^«ai.*i»- en fnp':'! nae •!;«)!: fa»». 

vu^u;*'.*»: ^ !*> rri!!li*^, *oa ^iVvat.-:..! 4Udt «fe iô* 3 sor une l( 
35* '.Vr 7' 'i-y N. et î>' 16' 17 o. . 

fl Uvii *.K '^hT^Kt d<î '.enir a moiQi d'une encablure 
p'" /Ay>ic, ^fin 'iV/zitftf les conrants irre-juiiers =,\^ 26"\ 

(if , S^ \ s NON Faa^I C .'i : a fe;i 'loubie, dins le fort an côl 
rr/>riOnl ii W'nterford - V^ 16"!. Ces deux fecx sont fixes el 
j,Iofrih ;i'/«:c .';* (l'iutf-.nhWf:. Le plus »:levê a 15" el se voil 
ihilU^L. UL .vr l.r l.r .\. Lon?. 9' 16' 3(K' o. 

VVATfJîFOr.r) a'hare C 3, â ^u fijeé\e\é de 39"el visib 
milUrH, fujr la c/ii*; K., Duncannon S., à '« mille N. 4* E. d 
r/'MuU i'À'A deux feux étant lenus en ligne conduisent c 

'•Jl'Mlftl. 

I)f;\Mor.K n-anal C. 3) Iftufixe: rouge sur la mer, blanc 
jioil, ;i l;i lAUî dr; la jeUîc, côléO. de Penlrée de Waterford 
hnvo. tU: 13*, d;ins «ne lonr Manche de 15"; on le voil a 11 

\M. 52* 0' N. Long. 9' 19' 5^ 0. (V» U"). 

nrîiVOAn VAN (Fanal D.3) sur la ^''BalUnacourty^kiifixô 



■ 

•vjii*.. -.iiit ^. . :"-■". irait», _* f-i-^:.' /'imi: ll ji:-it t-: '«."^^tB 
;i »*"^. *îi!.-* i: -. \T '. •' .• " . bi :.. :»a' TAiileltkw 

iî^fat. :*j wi i' I "V *c Li' lî :•!• '1* Ih^ îfîLri i:,5is sol 

:.•. II*!.-:.»** :!.••'. *"■ !•: - 

rxis.': r-..i.:i: .-. ? »»:V-i* :r V i!* î? O. a >". >i* lî- O, 

>J *. !*' <•. îi 5- :■?• i' £. -î: si::--i=R-: li çM* ie h fcw 

T?'i;* i.ii^fi*-* CRfT-'Ti.: î-^ \- 57' o. ^:^* i-^ 2iî:i3>?: tenus i 

(i>i ihjz y.f:! /»i^* f:*. •..--. >s 1 11 n:::^: ::? 2! 1 ) eî li-d'é! 
.il>/r> : a \i \vi: > f.:: rv^e^-r : ^-r *:' 1:* i^ B.i^l-R::,:, 1 -iinil 
N. 77^ O. U». 01 !î5 ô >. LcLJ.'lv' ôj ^ o. V- 51= . 

kiU/thïJj- K'.»-* C 1 Jc: :^ p * SLirr-Jir-t^ : f=î: /îj*» vtili 
•/ l'j f/iiti*;* «rfitr^i- l'E. 1.5i" N. *t\ le -N. GO' E. pir 10. lî est élevé « 

2^/v f^î, r>^' rji s ' N. Lori^. 10* i: io o. 

'FV.ai C :i, 5.jr ii [/''o. le ;*iîe Bvff^f, feu de poTlfiiey 

f.DAf: it 1 2 mi J«. 11 =f:rt ;i éviter leï rochers fia!,' t-t-.Vw"^ el cei 
<:riti<: hramamo <-t U p* 3iu:kro». L^ l?ur est blanche el la lai 
ler n<* ^tUt^trh fin 21*. Lai. 51' 36 51 ' >. Lon::. 10" !i6' 32'' 0. 

llATinj\-0-BHt\ M^îiare D. 2; t. feu fijehhnc et rouge élevé( 
:',:j* *rl \i-iM!'; î» 16 milles ; ir//i«c sur tout rhorîzon de la mer; ma 
ihiiu/z iïiiuh I;j Mireciîori di; la terre et dans TE. de l'ile. La loare 
ihiiva tti rofid'î, et sur la p** extérieure de l'île. 

ÎMt. r,V 'W /|7'' N. Long, ir 10' 0" O. 

J9ii i]hmi(^i*iux ré.:ifs, qui couvrent, s'étendent h\ de mille O.S.( 

lU.NA WMOS riniarfi D. 2) à éclats, sur la p« \.0. de Hle Arai 
par : JmiI. û-V' 0' 50'^ N. Long. 10" 63' 50" O. : En constructioD). 



110 VA9CHB «^ COTE XORD DE PIAITCI. 

rîFTTTWFA 'Floltanl) rouffe à écUpstfs de 30 ' en ST^nodii 
par 8'" ;» '5 rrjilks N. 10" K. du phnrç tle Cravelines: il est étefélB! 
10™ M visiM'î à 10 milles. Lat. 51" 3' 19" \. Long. 0'12 i8"E. 

Vu par Ui phare à ^^clipses de Dunkerqne, il dofiDe la diicdiM* 
de h rade; par le feu fixe de Oravelines, il pare les r»uvti]igeD,d 
fait pasAer entre le Dick el le Dick occidental. 

r;itAVKf JNKS (Phare T). 3) feu fixe sar le petit fort PU^ppi, 
jetée du S. E. , par 51" 0' 18'^ N. et 0" 13' 40" O.; son élèfilMi 
est de 2îr et sa portée de 15 milles. 

(Deux feux de marée G. /ii) : i" Le fanal égarai, sar II jeU» 

S. O., grand fort Philippe. Son élévation est de 6"etsaportÉB 
fi milles. 2* Le fnnnl d'amont, k 60" du précédent, même éléntia^ 
et portée, fis sont fixes tous les deux. 

IIh donnent la direction du chenal et ne sont allâmes que 2 11! 
avant et apr/^s le plein de la mer, où il y a 2* d*eau à rentrée, pes- 
darit les mortes eaux. 

WALDK (Phare I). 3) sur la p** de la plagede Walde,à3iBffl»^ 
à TK. 30" N. du phare de Calais; feu fixe varié par des écWi; 
roufçes /j'', blancs 20'' sans éclipses. Haut. 10"5 ; portée 10 milk* 

Lat. 50" 59' fiT N. Long. 0" 25 5" E. 

CALAIS (Phare D. 1) feu ifarié de 4' en U' par des éclats précédéi' 
et suivis rie courtes éclipses ; sur la tour de l'enceinte fortifiée <te- 
la ville. 50" 57' /i5" N. et 0" 29' 2'' O. Son élévation est de 58" 
au-dessus de la mer et sa portée de 20 milles. 

fies éclipses ne paraissent totales qu'au delà de 12 milles. 

(Kanal C. /j) feu de port fixe et rouge, sur l'ext N. deb 

jetée 0. Son élévation est de 5" et sa portée de 2 milles. Quand 
l'accès est impossible, ce feu n'est point allumé (XP /i9'"). 

(Kanal I). /i) feu de marée du fort rouge, fixe, à droite de 

l'entrée des jetées et à 330" S. 26" E. de cette même entrée. So» 
élévation est de 10™ et sa portée de 9 milles. On ne l'allume qu'avec 
2'" d'eau et quand rentrée est praticable. Ce feu sera transporté 
sur le musoir de la jetée E. 

GULS-Mi:z(F»hare D. 1) feu tournantdoni les éclipses se succèdent 
de 30'' en 30" et que l'on voit à 22 milles de distance; il est élevé de 
09™, par 50" 52' 10" N. et 0" liW 13" O. Le cap Gris-Nez est à 
î) milles N. de Boulogne. 

('0 feu se distingue de celui de Calais par la différence des in- 
tervalles des éclats, ces intervalles étant de A' à Calais; et parU 
circonstance qu't'i ce dernier phare, les éclats sont séparés par des 
éclipses absolues, tandis que le phare de Gris-Nez présente dans les 



ti& HAVCHE •* COTE HORD DE F|UICE. 

EMBOUCHURE DE LA SEINE 

HOC (P" (lu) feu fixeh:i\ milles en amont de TeDliéeilol 
Élévation 12", portée 10 milles (D. 4). 
Lai. /|9" 28' ft7 " N. Long. 2* 8' 59" O. 

IIODK (Feu de la p'') l\ 9 \ milles de rentrée du Havre,] 
vlsihlc à 8 milles (1). /i). 

TANGAHVILLK (Kcu de la p**) k 2 f miUcs du feu de 

bœuf; visible j> 8 milles (D. A). 

MKML feu fiite à 1 mille | en amon e la pointede 
portée /i milles. 

VirXKQlIKU (Feu de) à 1 mille O de Téglise deTi 

visible h 3 milles. 

GAUDEDËCQUET (Feu de) à 1 mille E. de l'église de 
visible A 3 milles. 

NKUVILLl': (Feu de la) ou de la forêt de K^etonne^ à 1 \ 
en aval de Tégiise de Vatteville; portée S milles. 

VAOUERïE (Feu de la) à 1 î^ mille en amont de Féglise « 
visible A li milles. 

VIEUX-PORT feu fixe, 280» en amont de l'église, pm 
milles. ^ 

COURVAL (Feu de) h 2 ; milles en amont du feu de Qq 
bœuf; visible à 3 milles. j 

GROS-ITEURT feu rouge, sur l'extrémité Nord du quai de (jj 
lebœuf; portée U milles. 

QUILLEBŒUF (Fanal D. li) ÎQ\} (ise sm la digue du S, ai 
N. de reraboucliure du canal de Marais-Vernier, à 165" en i 
du quai S. de Quillebœuf ; élevé de 13", il est visible à 10 

Lat. /i9" 28' 29'^ N. Long. 1" /|8' kO'' 0. (X** 19"). 

ROQUE fou fixe sur la p'% près TErmilage; sa portée ttlj 
8 milles. 

BERVILLE (Feu fixe) au N. de l'église; visible à 8 milles. 

FATOUVILLE (Phare D. 1), feu blanc, varié de 3' en 3' j»f< 
éclats rouges qui sont précédés et suivis de courtes éclipses.! 
élévation est de 128" au-dessus de la mer et sa portée de 20 ni 

Lat. ur 2[i' br N. Long. 2" 0' /i2" 0. 

Il est destiné à faire éviter le banc du Ratier; vu par If feo 
la jetée de l'hôpital de Ronfleur, il donne un alignement passa 
une petite distance N. de ce banc. 

HONFLEUR (Fanal) feu de marée fiace rouge ^ «wv U. tàtft dl 
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ÏVILLE (Pha. D.3),feu fixe, sur le cap Lihou, 750" N. 67°0. 
rée du port. Son élévation est de /j?" et sa portée de 
s. US"" 50' r K. 3" 57' r' 0, 

(Feu de port) fixe et rouge (D. /i), àTcxt. S. E. du môle 
gauche de rentrée du port; son élévation est de S"" et sa 
le 3 milles (VP 13"'). 

UIERS (Flottant). Le bateau peint en noir est mouillé près 
inte S. 0. du plateau des Minquiers; il porte deux feux 
acun sur un màt, élevés à 12 et 8 mètres. 
\E HERPIN. Sur la roche à FO. de la baie du Mont-Saint- 
(En projet. ) 

ALE, feu fixe rouge (D. A), sur le rocher la Fenêtre, à 
du port de la Houle. Élevé de 10 mètres, on peut le voir à 
. Lat. US'' àO' liT N. Long. U" 11' 20'^ 0. 
r-MALO (Fanal D. Ix) feu de port fixe sur le musoir du 
i môle des Noires^ à gauclie de l'entrée. Son élévation est 
2t sa portée de 10 milles (VP 10"). 
.9'' 39' 0'' N. Long. 4" 21' 52" 0. 

FREÏIEL ( Phare D. 1 ), feu tournant dont les éclipses 
de 30" en 30", sur le cap Frehel, à 35'" S. G0° 0. de la 
)ur. Son élévation est de 79'" et sa portée de 22 milles, 
ps ordinaire, le3 éclipses ne paraissent totales qu'au delà 
stance de 12 milles. 

; aux bâtiments qui, venant de PO., vont à Saint-Malo ou 
nie. Lat. /|8" /il' 5"N. Long. li° 39' 23" O. 
'-LÉGUÉ (Fanal D. k) feu fixe sur la p'*' à V Aigle. Il est 
15"" et visible à 10 milles. 
l8" 32' 10" N. Long. 5"^ 3' 22" 0. 
i (feu de port D. Zj) fixe, sur le musoir du môle Penthièvre. 
'. 11", on le voit à 10 milles. 
l8° 36' 7" N. Long. 5*^ 9' 12" O. 

'RIEUX (Fanal G. h) feu fixe et rouge, sur la jetée, à 15" en- 
Text. Son élévation est de 9" et sa portée de 3 milles. 
l8° 38' 50" N. Long. 5" 9' /lO" O. 

r-QUAY (Fanal D.Zi) sur Tile llarhour, baie de Saint-Brkuc; 
à l'entrée N. O. de la rade des îles de SainhQuay, Son élé- 
st de 15" et sa portée de 10 milles. 
l8° AO' 2" N. Long. 5" 8' ii5" 0. 

AT. Deux fanaux sur l'Ile Bréhat : tous les deux fixes rou- 
premier (D.Zi), sur la roche du Paon, au côté N. de l'île; 
d (G. U), sur le tertre de Rosedo, h 1610" S. 59° 15' 0. du 
?/. Lat, du 1", àS" 51' 58" N. Long, 5° \.^' ^^" Ç>. 
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SAINT-MATHIEU (Pliarc D. 2) feu tournant dont les éclipses se 
ccèdent de 30'' en 30", à 7 milles 0. du goulet de Brest. Il 
' élevé de 5/1" et se voit de 18 milles; les éclipses ne sont totales 
'an delà de 8 milles. 
Lat A8** 19' 50" N. Long. T 6' 32'^ 0. 
BOEST (Phare D. 3) sur la p*'' du PetU-3nnou, côté N. de l'en- 
ïe de Brest ; feu fixe de 15 milles de poi'tée ; son élévation est de 
^ au-dessus de la mer. Ce phare, ainsi que celui de Portzic, est 
fsUné à indiquer la direction pour donner dans le goulet de 
IBst, en évitant au N. les écueils du Coq et la basse Beuzec^ 
an S. l'écueil de la Vaudrée. 
Lat. IxH" 20' 12" N. Long. 6° 57' 8" 0. (HP /iG"). 
MENGAM (Roche) dans le goulet, surmontée d'une balise. 
PORTZIG (Phare D. 2) sur la pointe à CZiOO™ N. 69** E. du phare 
1 Petit'Minou; son appareil a un feu varié par des éclats de 3' en 3' 
li sont précédés et suivis de courtes éclipses ; son élévation est 
i 56" et sa portée est de 18 railles. 

En temps ordinaire, les courtes éclipses de ce phare ne sont 
étales qu'au delà d'une distance de 8 milles. 

lal. 48" 21' 29" N. Long. 6° 52' 19" 0. 

KELERN (Fanal) fixe près la pointe des Capucins par /iS" 19, 
0^ N. et 6° 5/i' Zi3" 0. Élevé de 69, il se voit à 10 milles. Il 
claire un arc de 18° et sert à faire éviter, par voie d'occultation, 
is écueils la Vaudrée, la Parquette et le Trépied; et au N. le Coq 
t Beuzec; un rayon de lumière est dirigé sur les Fillettes» Var. 21" 
»6" 0. 186/i. 

TOULINGUET (Fanal D. U) fixe rouge sur la p'" de ce nom près 
le Camaret, par Zi8° 16' 50" jN. et 6" 58' 1" O. Son élévation est 
le /ig™ et sa portée de 5 milles. 

DOUAUNENEZ (Fanal D. Zi),feu fixe sur le sommet de l'Ile Tris- 
f«n, à l'entrée du port. Il est élevé de 35™ sur une tour ronde de 
9" 5 et visible à 10 milles. 

Lat. lidT 6' 12" N. Long. 6" ZiO' 31" 0. 

ILE DE SEIN (Phare D. i) feu fixe à éclats de /i'iîn W précédés 
^ courtes éclipses ; au sommet d'une tour ronde sur la p" N. 
de nie, par liS" 2' /lO" N. et T 12' 18" O. (IIP 36"'). 

Le foyer a 43°* d'élévation avec une portée de 20 milles, mais 
les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une distance de 12 
milles. 

BEC-DU-RAZ (Phare D. 1) feu fixe sur la partie la plus élevée du 
Bec^u-Raz (/i8" 2' 22" JN. et T Zi' 12" O.) ; le foyer a 79" au-des- 
màelamer;îa portée est dc20mi\ks. 
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OUR (Phare D. 2) sur le Four de Guérande, iiliîc pour passer 
e ce banc el la p"* du Croisic , ou entrer dans la Loire; il est 
% milles O. de cette pointe. Feu tournant dont les éclipses se 
;èdent de 30" en 30'^ Son élévation est de 2Zi" et sa portée de 
nilles. En temps ordinaire , les éclipses ne paraissent totales 
u delà de 7 à 8 milles. {IxT il' 53'^ N. et 4" 58' IS^'O.) 
ROISIC (2 Fanaux C. Ix). Le premier, pxe^ près du rivage, 
►0" N. 26** O. de l'église ; son élévation est de Zi° et sa portée 
î milles. Le 2* fanal est à Zi6" S. S. E. du 1", élevé de 10"" et 
Die à 6 milles (IIP Zi2'"). 

es deux feux donnent la direction de la passe et font passer 
près de deux roches situées à ^i mille S. 30" E. de la balise du 
ler le Tréhic, lesquelles découvrent de 1"° à 1" 6 en basse ma- 
de vive eau. Il y aurait imprudence à s'y engager de nuit sans 
te. 

MANCHE (Fanal) sur le rocher le Turc. Feu fixe rouge élevé de 
5 et visible à 10 milles. Lat. Zi7H0'38''N. Long. 4"47'2Zi"0. 
»OINTE D'EVE. Feu (G. U) fixe rouge sur le sommet des falaises ; 
ignale la passe de la Ville-ès-Martin, et indique qu'on est dans 
îanal tant qu'il reste masqué par la tour ir Aiguillon. 
Ai. IxT ili' 30'' N. Long. A" 36' iU" O. 
UGUILLON (Phare D. 3). En aval sur la tour (T Aiguillon au 
éN. de rentrée de la Loire, à 3 milles S. 55" 0. de l'église de 
nt-Nazaire; son feu est fixe, élevé de 37"" et visible à 15 milles. 
Lat. UT ili' 33" N. Long, à" 36' i" 0. 

COMMERCE (Phare D. 3), en amont^ sur la tour du Commerce, 
ilement au côté N. de l'entrée; feu varié de 2' en 2' par des 
als précédés de courtes éclipses ; il est élevé de 39" et se 
it à 15 milles. 

Ces deux phares sont à 1960" S. 31° 0. ; direction qui passe sur 
p'' E. du banc des Charpentiers. Dans l'état actuel, il faut, pour 
iler ce banc , gouverner de manière à voir le feu changeant du 
nmerce, un peu à droite du feu fixe de la Tour d'Aiguillon. 
VILLE-ÈS-MAUTIN. (Phare D. 3), feu rouge à éclipses de 30" 
30" élevé de lO"" et visible à 15 milles. Pendant les éclipses, 
'Toik un feu rouge jusqu'à U milles, de sorte qu'on ne le perd 
*de vue dans la zone où il sert de guide. 
Lat. kT 15' 22" N. Long. Zi*» 33' 53" 0. 
SAïNT-NAZAIUE (Fanal D [{,) à feu fixe de port sur le musoir 
» nouveau môle, par UT 16' 17" N. et k" 32' 3" 0. Il est élevé 
' 8" et s'aperçoit de 8 milles (ÙI" /i7'"). 
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■:i:'L'ifL>'. .•:'! ire -ur'y-.Le .oui". En pn>jet.> ir\^ 

îl(.i::iiiir-^VL\r-';LC;.>L.i^. retz /Lcvroose sar kpvfiili^ 

L [£:'.:;£-i-L •"EO.. •ru ixe sur iiHte tour. (EnpnicL) . \ 



:MIX.jLLr L-*;Lua J. 1. 1 ;Va Ictf iur k'exL du 



ïÀ 



lie 'S-", i ^ voil i > XUi'.sw 



•Àô 



. ' Il '.\^ 
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N. LjuZ, j. i:i li O. ■ lia 

L-. i ltl'. sur la ^'* So9eiilÊré,i\ 

LL vûiiuàî ciL ùe iv)^ et â£ portée de 9 uJllk^ 
ludi. 4.7" ô wô .N. LoiiiT- i -7' 10 ' 0. .#■. 

. LLiLll L'uaiii ^. ^ --;ir td ji ' .\. ;>. Je cotiIol,i2S 

iLu 1*11 {^r. Lo 1m\i i:s'x f'Lcf. vîiile ptii' his ècitiU Jc À' en &V 
■ii.'i !. ^-.i' .- io ."'iij'».-? ■■•j.iptiîi. ii àti voit à iS milles. â(WJ 
u..i] ..jî. J.1- JiL=*. Lai. 4.7" '1 dti >. Long, i^ il 54" O. ,,, 

YEL L-:idre D. L. itii ^ixe id" io 5 ' N. et 4' 43' 9^0." 
buLte jie Pciiie-F'MéC , a 1700" ie la p* N. O. de Tile d 
s'eii.'v»: .1 5Ù-" et â'j:»er;uit i 20 oiille?. 4 

COPiBEALX l-'oi: ,Lv ;-j«/je P. i, sur la p'« des; à rexlrémïlçSl, 
lie nie -.P:-?:: : ;! e^t -iove de 19" -30. et visiLle à 5 mil!^ . 

Lat. iô" U -27 ' N. Lon^. V 37' 19 ' O. ... ' 

rORT-BuETO.N ::e d'Vea . 2 Fanaux 'D. 4) fixes sont j!fr 
mes ; le promior sur la tèle d-i -:i'îi-d quai, à droite de Fei^ 
pcî-loo s :iù":o<. Lai. y/ â3 ol' N. Long. 4-41' 8"0. 

Le socoiid sur îii rive opposée, au fond du port, 260" do prtèitf î 
il a lô"" avec ii:ie portée Je 10 milles. ' 

Cette DiUîS*.» n'ayant que p«-u J*» ku-jreur, ne peut être frafidWi 
mémo avf?c le secours -les fanaiix que par les pilotes. 

SAIM-CflLLES Feu de port D. 4, fixe et rouge, à Texldea 
jetée N. Son élévation est de 12" et sa portée de 6 milles. 

Ul. 46" 41' 51 N. Long. 4" 17' 6" O. . '' 

DAnOES-D'OLO-NWF. (Phare D. o\ Le feu est/îj(',varî6de8'«>3' 
par des éclats rouges; il est élevé de 23 mètres avec uncportfede 
15 niilles. La petite barge d'Olonne, située à 900" dans te K-W 
phare, est signalée par une bouée à cloche. ' 

Lat. (tB' 20' 43'' N. Long. 4° 10' 50'^ O. ' 

J.A CHAUME (Phare D. 4) sur le quai de la Chfltt«6,oôlé'0.* 
Penlréo dos Sables d'Olonne. C'est un feu fixe de ^5" d'élé^l»* 
cl visible h 12 milles. : i 

Lat. 40" 2i)' liO'' ^. Long. 4" T 69'' 0. -i 

.S/l/;/J':s-/roLONNE (Vanal l>. Ix], fixe sviv: la ielée, côléE.;* 
rc/itrâd du liOvL Lai. 46" *2^ "^XT ^. Lovi^. Ix" T W ^v^=^^ 
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îen n'est que de 7" et sa portée de 8 milles Tenu par celui 
le Chaume, il donne la direction et fait pascr à 2 encablures 
E. des roches Barre-Marine. 

BALEINES (Pliare D. 1). Le premier est sur l'île de lîé, à petite 
lance de Tancien phare ; son feu est à éclipses qui se succè- 
Il de 3(K' en 30^ par ZiG" iW UV' N. et 3" 53' 55'' O. Son êlé- 
ion est de 50" et sa portée de 22 milles. Ses éclipses ne sont 
lies qu'à 10 milles. 

iC second (D. 3) est placé en mer, sur Técucil dit le Ilaût-Banc- 
Nord^ à i 7 mille environ N. 0. du précédent ; son feu est 
!. Son élévation de 22" et sa portée de 15 milles. Les danijers 
la pointe des Baleines s'étendent à plus d'un mille de cxa dernier 
. Ces phares marquent Feutrée du Pertuis-Breton et donnent 
moyens d'éviter tous les dangers. 

fROUIN-DU-COU (Fanal D. û), feu /ire sur la p*« de ce nom, 
nilles N. 32° E. du phare des Baleines. Son élévation est de 
' et sa portée de 10 milles. Il signale la p" N. E. de l'entrée du 
UiS'Breton. Lat. Zi6° 20' AS" N. Long. 3" US' 28" 0. 
LlCiUÏLLON (Fanal D. li), feu fixe^ sur la p" du môme nom, 
milles N. 59* E. du feu de port de Saint Martin (île de Ré). Son 
vation est de 10" et sa portée de 10 milles. 
*aL liT 16' 15" N. Long. 3** 32' 58" 0. 
ie fanal vient d'être transporté tout prés de l'ext. de la pointe. 
iAWT-MARTlN (île de Ué) Fanal (D. U) fixe et ronge, destiné 
uider en avant de la côte N. E. de celle île. Il est élevé de 16" et 
voit à 6 milles, sur Tangle saillant du denii-baslion, lOO^àl'E. 
l'entrée. Lat. /i6* 12' 26" N. Long. 3" Ix^' 6" O. (Iir 31"). 
A FLO'ITE (île de iîé), feu de port (I). Ix) fixe sur le nouveau 
le, à 2 milles S. 57" E. de rentrée du port de Saint-Martin. Son 
vation est de O" et sa portée de 9 milles. 
Al /ie" 11' 19" N. Long. 3" 39' 36" 0. 
:iUUYEAU (Phare D. 3) feu fi^e sur les rochers de la p'* S.E. 
rilc de Ué, piir liQT 8' 2" N. et 3" 36' 39" O. Il peut être vu à 
milles, étant élevé de 22". 

JAVARDIN, écueil signalé par une tour pleine et blanche. 

K)CHE-BONNE (Flottant C), à Test du plateau. 2 feux fixes, par 

l àer 10' 36" N. Long. IC /|2' 35" 0. (Provisoire.) 

'A ROCHELLE (Feux do port). Le fanal d'amont (D. h) est fixe 

ne, sur le quai E. du bassin à flot. Son élévation est de 23" 

6a portée de io milles. 

A âe^Q'Sô'' iV. LODQ. 3" 28' 22" O. 
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î' .. . I ;:;. .Il l".j .îr- i-: f:' :;.::■: Lùr. : (!►:: T'.'nc-yègrc et le k» 

^1 '.'-...il -,'.(»:. '■..:,.'.; ;r i].j r.j;:».- t-n -ouvernant SBT 
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5. jusqu'à ce qu'on relève le feu de Cordouan au S. ; après 
i changera de route une troisième fois en portant au S. 5i°E. 
t essentiel de remarquer que les feux de Terre-Nègre n'étant 
isibles dans l'O. de lap'" de la Coubre, ne peuvent guider 
igateurs venant du large que lorsqu'ils ont doublé cette 
Enfin, malgré les facilités que peuvent donner les feux, on 

s'engager de nuit dans l'embouchure de la Gironde qu'en 
bsolue nécessité ; les dangers y sont très-multipliés et la 
empêche souvent de voir les feux. 
AN (Feu de porl C. U) sur la p*** du corps de garde, 140" de la 

la jetée; il est fixe et se voit à 6 milles, ayant 11"" d'éléva- 
at. /»5° 3r 8'' N. Long. 3" TU S'' 0. 
<T-GEORGES (Fanal D. 3) près du port ; le feu est fixe rouge, 
le 13" 5 et visible à 12 milles (/i5'*3y bT' N. et 3° 20' UT'O). 

VG (Fanal D. 3) sur les dunes à 2500" du précédent; le feu 
rouge, élevé de 37" et visible h 12 milles. 
45" 35' 22'' N. Long. 3" 19' T O. 

DOUAN (Phare D. 1) feu tournant, blanc et rouge, h éclipses 
n 1'; il est élevé de 63" et se voit à 27 milles. Chaque grand 
st précédé d'un éclat moins brillant; les échpses ne parais- 
taies qu'au delà de 10 milles. Rouge entre le N. et l'E. 9** N. 
idiquer le point où il faut quitter l'alignement des feux. de 
Nègre et Falaise et gouverner S. 57° E. 
65" 35' ir N. Long. 3" 30' 39" O. 
inaison en 1853, 20° 53' 0. (IIP 53"), 

our de Cordouan n'est qu'à 28 milles S. 22° 30' E. de celle 
ssiron. Comme la côte 0. à'Oléron est inabordable , on sera 
de l'approche des dangers, lorsqu'en venant du large on 
feu tournant à tribord et le feu fixe de Chassiron à bâbord; 
;elte position on devra gouverner au S. pour gagner la Gî- 
ou au N. quelques degrés O. pour se placer entre les feux 
ikines et de Chassiron ; alors , au heu d'avoir un feu tour- 
droite du feu fixe , on l'aura à gauche (celui de la tour des 
es), et l'on sera en position d'entrer dans le pertuis d^Aniio- 
e phare de Cordouan est principalement destiné à marquer 
de la Gironde; mais, après avoir doublé la tour par le S., 
obligé, pour entrer en rivière, de passer devant la p" de 
, qui a un feu décrit ci-dessous. 

LVE (Phare D. 3) feu fi^e, montrant un feu scintillant à 
8 échpses chaque 7 secondes, dans la direction du phare de 
î et dans celle de la passe sud de la Gironde; il est toujours 
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I..' f .u:il ira\;il C. .'i; rsl/ûr, A \'0. du bassin à flot. Son u 
•-I 1'»-.'ls:iiM.Mi...s inillfs. I )is la nts de 235-, ils doiiMli 
ii'iliiin pniir »M:Ir«r dans k; pori. 

l»trliii.iiM»ii «'Il 1850, lîT lîy O. (IH* 31»'. 

(:n\SMr.<)\ pluio D. I) r..u /ûr àrexL.V o. dénie. 
i:» liiill.s .s s. i;. du phîiro dos nalcines, de sorte 
di'u\ fiMix sfiMl vus m iiiôiiie touips par coiixquienlrenli 
p.'Miiis iVAiitiorlu'. VMv do 50", il se voil à aomiOes. 

I.al. .'lO'lî' :»r'.V I.oiiir. r fiY 51- o. 

.\l\ .il.' d"i f.'u //./r (l>. h] sur lo fort, à la poiiileS. 
v^i riovi' do 17" ol visihîu à iO niillos. 

I.A IM:ki;0TI.M-:, IVu/î>((i/|)surleI)outdelajeK*L 
ol so voit à /i luillos. La!. .'i5'* 58' ia".\. Long. 3' 34' 4f] 

CM \Ti:.\r. 2 foiix fucH (I). /i) d(i 8 milles de portée/ 
dinrlion poi.r ouln-rdaiis le imi; celui d'Aval par W 
rt o;;i' /iV O. ost élevé de î)*l'i; celui d'amont deï 
esta «J'iir .x.'ir'o. 

COI r.liK (Kanal d.« la p" I). li) feu /îi-^j au côlé N.'fc 
do la (:iromlt\ 7 inlllos .\. 20" O. du i)liarc de Cordom 
foliiir.uiiliii:'* »•" J»^''^; il ^'sl olové de 07" cl visible à ISilil. 

i.ai. hy M' iîo ' ^. Lon-. o"3.y 3r O. y^ 

ïi:iiiii:-M-:<îiil'' (^'«»»^'il l>.iJ) ilvc .\. de l'emb. de l|l<' 
l'on // /v /'/'^w* • *''*'^'^' *^^' ^^'" *'t visible à 12 milles. 

ï.al. 'i:)" «"?<' 'it' ' ^- Lon^r. T 2o' 38" 0. 

I' \ L \ ISK ( l-'aiial C. fi) à fou //./v et roufje, sur la rive N^ dv 
(lo la Cirondo, à 'i inillos '^ \. 35" E. du pliarc de Cordoui;. 
oiovi' di^ IV" 1*1 visible. îi (0 milles. 

, .,1. /,:>'• ;{8' 52 ' \. hoiv^. 3" 27' 3'' 0. 

lH)N'rAII'ï'-^^'(''^"^'^^ G. 3). Son feu esl alliîrnativcment 




j^,jjfi. ,:„„ p.„. raiiiro le fou fixe Mano de Tcrre-Nègre . 
o'!.;i -Anif «le /Nw;///;///.c jus!|ii'à rolover le fou fixe de h 
cu'\: o:\ (N'M'i '''^^'''^ olianror de roule on gouver; 
\o i::Iâ-v iio drM'Unn. }u>qur.'- ^ où on ?- " 

i: .. . j.,. .lonv fPiix do /-Wf' «-^^ 
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p.re (hu'A I.'i flfi'îolion rlc la p^sM dn X. Il s^ roct i f5 v 

TAU.AIS rriotlnrit C. 3) mouillé par 5* sar h porâe? 
Iinric (](! TaUa'iH, M'VH le milieu de la lonenear et en unooti 
nd« (Je Virdon. \ài fc!i ùnifixe élevé de 10" et s^toS àlff e3S< 
jour, lin Liilloii noir 2i claire-voie remplace le fec ^phsbanL 
fra)i[;e luw, clociir; perid.ml les broaitlards. 

Lit. /|.V' ;;o7i'r N. T.ong. S'iysro. 

lUCllAKI) (Kanal L). 3/ à fou fixe rouge sur h rive S. i 
Oirojid(% JO inilies en amont du feu de Grave^ et X nûSe en 
du \H*.\\i port de Hkhard; il est élevé de 17* et se voiliiOn 
(/lV 20' a.V' \. cl 3" 16' lO'O.) 

ny IFlnlianl (m li) feu /Lrf mouillé par le travers dé b 
de iiy\ il «hL élevé dfîlO" et visible à 10 milles, t^* 33'i 
eliru'îjro.) 

MAPON il^'hUmU C. 3) fou /Lrre au-dessous de la JCar^ftdf; 
élevé d<î 1 0'" el vJHihhî A milles. (46" 17' 37'' N. et 3* 6' ^ 

l'ATiltAS (l'iuire C /i) sur Textrémité N. de Hle; il e3t 
tUlnni d courtoH éclipses de /i en 4 secondes; son élévatiOBe 
i;r ftl nn porlé« de 13 milles. (A5° 12' 22" N. et 3" 3' 10" 0.] 

(b\\'*T (L'aiiilL'if: feu /Lre rouge G. /j) à rentrée du chenal de' 

l'AlilIJiAc: (Fanaux I). à); le premier esl un feu fixe sur 
cUiiitif. chaficll<» de Trompeloupy rive gauche de la Gii*onde. 

(«n Kecond ((;. /i) à l'eu /ïx^, sur le quai, à Torigine de la 
Halllante. IClévalir)n 6*", portée des deux feux U milles. 

1^1. /i.V 11' 55" N. liong. 3" 5' 1"0. (V^lô"). 

On alliim» un autre feu fise à Tcxtr. de rembarcadcre» 

HliAYK (Fannic. /i) feu de port fixe sur rembarcadère,élef 
fret visible i^i /i niillrs; rive droite de la Gironde. 
M.at. /|.V r 27" N. Long. 3" 0' 15" 0. (V 28'"), 

IJOUIl'J'lJNS (l'barcs D, 1) entre l'embouchure de la Giroa 
1« hasKin d'Aniaftlion ; ils aoni fixes, élevés de '54" et Vfsibt 
20 milles; les touj.s sont carrées et à 200" N. 6° 4' E. et S. 5° 
ruiHîdoraulrc; celle du Sud par Lat.W 8' 20" N. Long. 3" 30' 
(Var. lOViO'O.) 

FKKIIKT (Phare D. 1) sur le cap, fmfixe à 3000™ de rcnlrf 
bassin d'Arr.achon, par 44* S8' Û3^' N. et 3" 35' 15" 0. Soné 
lion est de 51° et sa portée de 20 milles. 

Deux balises marquent Tenti^e de ce bassin à qûelqtieis iflli 
S. : on les déplace au besoin (IV* 8"). 

œJVTlS (Phare D. 1) tournant de 30" en 30'', les éclatbaîten 
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du port; le feu est tournant de 1' en 1', élevé de 90" et 
i 20 milles ; les éclipses ne sont totales qu'au-delà de 
i. Lat. hS° 30' 15^' N. Long. 6" T 29" O. 
. Feu fixe rouge sur la maison de la capitainerie ; il est élevé 
avec une portée de 3 milles. 

^CÈS. Feu fixe [Gd.li) y sur la p*"^ Torco de A fuer a [SuniandeT), 
n feu visible à 7 milles, ayant 36" d'élévation. Passant à 
aistance, le feu est caché entre le S. 67° E. et le S. 89" E. 
Û3° 26' 60'' N. Long. 6" 21' 19" 0. 
IILLAS. Feux fixes, allumés sur deux piliers coniques placés 
5 hauteurs de la côte, lorsque les pécheurs sont en mer de 
lis temps. 

iA MAYOR (Phare D. 3) sur la pointe Emeterio, à 68" au- 
s de la mer ; le feu est fixe et visible à 15 milles. 
;. /iS** 25'/5" N. Long. 6° 54' 39" 0. 

ANES (Fanal CD. U) sur la p*« San-Antonio, au côté S. de Ten- 
de la rivière; le feu est fixe,é\e\é de 19'°Zi et visible à 9 milles. 
t. UT 26' Zi5" N. Long. T 6' 6Zi" O. 

VADESELLA (Phare CD. 3) sur le mont Somos. C'est un feu 

mr\é de U^ en Zi' par un éclat blanc; son élévation est de 112" 

sa portée de 15 railles. 

it. 43° 28' 40" N. Long. 7° 27' 39" 0. 

ILLAVICIOSA (Fanal D. 4) sur la pointe de los Taxones, à l'O. 

entrée; feu fixe visible à 7 milles et élevé de 67"" sur une tour 

:ée jaune. Lat. 43° 35' 10" N. Long. T 44' 19" 0. 

tUON (Fanal CD. 4) à feu fixe étabh sur le mont Santa-Caia- 

I, s'avançant en mer et au N. de la ville. Son élévation est de 

' au-dessus do la pleine mer, et sa portée de 10 milles. 

^at. A3° 35' 13" N. Long. T 58' 25" 0. 

?ENaS (Phare CD. 1) feu tournant dont les éclipses se succè- 

U de 30" en 30". Son élévation est de 104" et sa portée de 21 

les, par un temps clair. Tenez-vous à 2 milles du fronton du 

i à cause des bancs. Lat. 43° 42' 20" N. Long. 8° 10' 11" 0. 

AlVîLÈS. Feu fixe (CD. 4) élevé de 40™, sur une tour octogone 

me de 14", sa portée est de 10 milles. 

Lat. 430 38' 5" N. Long. 8° 16' 23" 0. 

CUDILLEUO (Phare CD. 4) sur la p''' Rovallera à l'entrée du 

'flî sur une maison; feu fixe visi])le à 10 milles. Sa hauteur 

1 de 28» 6. Lat. 43° 36' 10" N. Long. 8° 29' 36" 0. 

BfôTO (Phare CD, 3) sur le cap Buslo -, tew |ixe nv^^'v^ "^^"^ '^^'^ 



138 OCÉAN ATLANTIQUE^ COTE SUD D'£SPAGHS-H»T0GA 

F*EKROL (Fanal) sur le bout du môle du commerce; fek 
10 mètres d'élévation et d'une portée de Zi à 5 milles. 

Lat. UT 28' UO" N. Long. lO'» 35' 5V' O. 

CIES (Phare CD. 2) au sommet du mont Faro^ à l'ext. S 
Buyona, par Zi2*' 12' 33" N. et 11° IW 29" O. Son ftu est U 
à éclipses de 1' en 1', élevé de 181" et visible à 20 milles» 

VIGO. Feu de port (CD. U) fixe à éclats de 3' en 3', dans 
teau de la Guia. Élevé de 31" et visible à 7 milles. Les ( 
voient ix 12 milles. Lat. UT 15' 16'^ N. Long. 11" 1' 25" ( 

SILLEIRO (Phare D. U) sur ce cap, au côté S. du havre i 
C'est un feu jftxede 22" d'élévation et d'une portée de i: 

Lat. U2° 6' 25'' N. Long. 11" 12' 59" O. 

PAVOA DE VARZIM (Tournant) à 31 mètres au bord de 
On ne l'allume que quand les pêcheurs sont sortis. 

Lat. Zir 2/i'0"N. Long. 10° 57' 23" O. 

OPOPiTO (Phare G. 2) feu tournant dont les éclipses so 
en 6', h, l'entrée du Douro, à Nossa Senhora da Luz. Élevé c 
il est visible à 20 milles. Lat. UV 9' 9" N. Long. 10° 57' 3^ 

Un mât de signaux indique si les navires peuvent être pi 
non, et fait connaître la position à prendre ainsi que la prc 
de l'eau sur la barre (iP ZiG'"). 

AVEmo. Sur la jetée S. (Proposé.) 

CAPMONDEGO (Phare C. 2) sur rcxtrémité S. du cap. 
élevé de 92" au-dessus de la mer, visible à 20 railles. Il éclf 
du N.au S. par TO. Quand on prolonge la côte en allant du I 
il faut toujours avoir le feu en vue lorsqu'on Ta aperçu. 

Lat. /i0°ll' 5Zi" N. Long. 11" IW 21" 0. 

15ERLINGA (L^liare G. 1) sur Tîle de ce nom à 5 J^ milles I 
du cap Corvoiero, par 39" 25' W. et 11" 50' Zil" O. Son feu < 
nant et sa révolution s'achève en 3', dont 1' pour Téclipse 
absolue. Il est élevé de 111'" 25 et se voit à 25 milles. Indéi 
ment de ce feu, il existe un système de signaux avec la côU 
, CORVOIERO (Phare C. 3), feu fixe. Son élévation est de 
et sa portée de 15 milles (39° 21' 8" N. et 11° UW Z|0" 0.) 

ROC A (Phare G. 2). Ce cap est considérable, taillé à pic; 
sur son sommet et à 181™ au-dessus delà mer un phare à f( 
nant, qui opère -sa révolution en 105" : sa couleur est al 
vemenl rouge durant 1', et offre l'aspect d'un feu clair et 
pendant Z|5". Il est visible de 21 milles. 

Lat. 38° ZiG' G" N. Long. 11° 50' 25" 0. 

GUÏA (Phare C. U) sur les rochers à pic qui s'étendent 
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mbeiro (ou p**S. des Cacaes) jusqu'au cap Razo» Feu fixe, élevé 
62" 5 et visible à 12 milles. (En réparation.) 
Lat 38" Zil'N. Long. iV IxT 36'^ O. (l^ ZiÔ"). 
SAINT-JULIEN (Phare C. k) presque au centre de la forteresse ; 
feu est fixe et élevé de 39"" ; sa portée est de 12 milles. 
[-at. 38" 39^ Ixh'' N. Long. 11" h^' ^k'' 0. 
BUGIO (Ph. C. 3). La tour Bugio est à 1 li mille S. 75° E. du chà- 
u Saint' Julien ; elle est formée de deux corps circulaires au mi- 
1 desquels s'élève une tourelle portant le phare à 33" de hauteur. 
è forme la limite S. 0. du Tage. Ce feu est tournant, varié par 
i éclipses; la révolution est de 11' et la durée de la lumière de 2'. 
-.at. 38" 39' N. Long. 11" 38' 33" O. 

)£LEM (Fanal G. à) feu fixe et rouge, \is\h\Q à 6 milles et élevé de 

1 dans un fort près du château. 

Lat. 38" /lO' /i6" N. Long. 11" 37' W 0. 

SPICHEL (Phare Gd. 1). Le cap de ce nom, saillant, très haut et 

îsque taillé à pic, porte un phare à feu fixe, au S. de la petite 

ise de N. S. do Cdbo. Ce phare consiste en un édifice très-distinct 

Isolé, qui est à 189° au-dessus de la mer, et se voit à 12 milles. 

t;it. 38" 24' 9^' N. Long. 11" 33' 9" 0. 

5ETUBAL (Phare G. k) sur la tour d'Ott^flo,à l'ext. N. de l'entrée 

la barre et à 1/19" de hauteur. Feu fixe de 6 milles de portée. 
lat.38" 31' 9" N. Long. 11" 13' 9" 0. 

SAINT- VINCENT (Phare G. 1) à feiL tournant \ chaque révolution 
"fait en 2', pendant lesquelles il paraît une lumière très-vive et un 
lat qui est suivi de Téchpse. 11 est sur l'ext. 0. du cap, par 37° 
.N. et 11" 22' 30" O. ; élevé de GG'" et visible à 30 milles. 
SAINTE-MAHIE (Phare C. 3) sur le cap de ce nom; feu, fixe, élevé 
î 33" 10 et visible à ik milles, quand l'observateur a 3™ au- 
Bssas de la mer. Lat. 36" 56' N. Long. 10" 6' 9" 0. 

ATAMONTE. Deux feux fixes rouges de 9 milles de portée sont à 
entrée de la rivière Guadiana; celui du nord est élevé de 6° 9 et 
élui du Sud de G*" Ix. Lat. 37" 10' 30' N. Long. 9" 37' 1" 0. 

aiISTINA. 2 feux fixes verts sont sur l'île Cristina à l'Est de la 
wîère Guadiana; leur élévation est de 7" 9 et 5"" 1 avec une portée 
te 10 milles. Tenus l'un par l'autre, ils font franchir la barre. 
; Lat. Sr 10' 45" N. Long. 9" 3Zi' 9" O. 

CARTAYA (Phare CD. 3) sur la rive gauche de la rivière Las 
^ras. Feu fi>xe varié par des éclats de 4' en W. On le voit de 
4 milles étant élevé de 24". 

Ut. 37" 11' 50 N. Long. 9" 21' 29" 0. 
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iJUELVA. La barre de la rivière Odiel est signalée par 3 
fixes (G. li) d'une portée de 10 milles. Celui du Nord est éleiïi 
8" U, celui du S. de 5" 1; ils servent de direction. 

Lat. 37" r 30'' N. Long. 9' T li9'' 0. 

CUIPIONA (Fanal CD. U) à feu fixe élevé de 25" sur la tour 
l'église par 36" W 15'' N. et 8" /i6'27"0. Sa portéeest de8 
A 1 mille J dans TO. 8" S. du phare gît la p'" N. O. du banc de 
médina, 

SAN-LUCAR. Feu fixe sur la p'« de Blalandar, côté N. rivedroil 
11 a 6 milles de portée et 11" de hauteur. 
Lat. 06" liT 36" N. Long. 8" ûl' W 0. 

Feu fixe sur rédifice le plus N. de la Bonanza à Tesl 

port ; portée 7 'î milles. 

Feu fixe rouge au S. du château San Spirito, côté S.] 

port, rive gauche. 

Quand on a doublé h TO. le banc Salmedina, on gouverne 2 di 
les ^ au N. 36" 15' E. jusqu'à voir l'un par l'autre les feux de CK 
piona et Malanûar; courez pendant 1 ^ raille dans cet aligi 
jusqu'à relever le feu San-Spirito au S. 2" 30 O. ; il s'éclipse» 
l'endroit le plus étroit de lapasse; gouvernez alors à TE. 3^ 30^1 
jusqu'à voir le feu de Malandar N. 59" O. et celui de 
E. UT 30' N. ; gouvernez onsnile au N. 31" E." jusqu'à relever Iqfe 
Bonanza S. 76" E. ; et mouillez par 6"" 7 à 11"* 7 d'eau. 

Sur les rochers Salmedina, feu fixe en construction. 

CADIX (Phare CD. 1) sur la tour de Saint-Sébastien, par* 
31' 30" N. et 8" 39' 21"0. Feu fixe varié par des éclats rougesàti 
en 2', et visible à 20 milles. Son élévation est de 43" (P Sô"). 

Feux fixes rouges sur la rive gauche de la rivière Gûr 

dalele, baie de Cadix; élevés de 7'"Zi, ils se voient à 3 milles, di 
la pointe Gabezucla, du Trocadcro au château de Sanla-Catalinii: 

Lat. 36" 3Zi' 15" N. Long. 8" 3/i' 9" O. 

TUAFALOAR (Phare CI). 2) ^xe à éclats alternativement rwi^ 
et blancs, de 30" en 30"; il est élevé de 51'"*67 sur la partie e^ 
rieure du cap, au S. 56" 0. de la tour de los Allos de Fecfl, et li- 
sible à 19 milles. Lat. 36° 10' /i7" .^. Long. 8" 22' 29" 0. 

TAUIFW (Fanal CD. 1) à feu fixe. Son élévation est de ÛO*»- 
dessus de la mer; il se voit à 20 milles (35" 59' 53"N. et T 56' «^ 
O.); on y relève les bancs Cabczos à 5 milles 0. 13" N. et le rodir 
Thisbé à 5 { milles 0. 16" 10' S. La tour Paloma est au N. N.O:et 
la p** Gualmesi, qui a une tour armée à son sommet, hli{ milles P- 

ALGÉsmAS (Fanal D. U) à feu fixe, sur Tîle Verte. Son 
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TORROX (Phare D. 3) sur la pointe de ce nom; feu fixe 
28" U d'élévation, oui se voit à 15 milles. 

Lat. 36" lib' W k Long. 6*» 19' Zi9'' 0. 

PORMAN (Fanal Gd. U) sur le sommet de la pointe Chap 
TE. de rentrée; élevé de /jO" U, il se voit à 9 milles et éclaire 
arc de ilid\ Lat. ST 3Zi' 15'^ N. Long. G" 9' 54'' O. 

CAP SACRATIF (Phare G. D. 2) fixe blanc montrant nn é 
chaque minute. Il est sur rexli'émité du Cerro de Chucho, à 9 
au-dessus de la mer et se voit à 24". 

Lat. 36" 41' 0'' N. Long. 5° 49' 19" 0. 

CALA HONDA, feu fixe (Cd. 4) rouge sur la pointe Llam 
Carchuna^ il est élevé de IS"" 5 et se voit de 8 milles. 

Lat. 36" 41' O'^N. Long. 5° 46' 19" O. 

ADR A. E7i construction sur la p*'' de ce nom, par 36' 43' 0^ 
et 5" 19' 20'^ 0. 

SABLXAL (Phare Gd. 3) Jixe à éclats do 2' en 2'. Il est é 
de 32" et visible de 18 milles. 

Lat. 36° 41' 20" N. Long. 5" 4' 24''" O. 

ROQUET AS (Fanal Gd. 4) fixe sur la plage, côté 0. de la 
d'Alméria. Il est élevé de 17'" 5 sur une tour conique de 9" 
visihle de 9 milles. Lat. 06" 45' 10'^ N. Long. 5° 2' 9" 0. 

ALMÉRIA. (Fanal D. 4) sur celte p'% feu fixe élevé de 8' 
visible à 9 milles. Lat. 36'' 50' 40" N. Long. 4" 53' 39" 0. 

CAP DE (VATE (Phare Cd. 2) tournant dont le plus vif éclî 
montre chaque 30''. Il est élevé de 59'" 2 sur une tour blanchi 
18" 2, et se voit h 19 milles. Lat. 36" 43' 36" N. Long. 4" 34' 33' 

A demi-mille S. 20" K. du pliare gît un banc de 3"° 8 d eau. 

MESA DE UOÎJ)Aj\ (Phare Cd. 3) sur la partie la plus sailh 
du mont Mesa. Le feu est fixe à éclats chaque 2'; son éleva 
au-dessus do la mer est 122'" et sa portée de 22 milles. 

Lat. 36° 54' 40" N. Long. 4° 18' 39'' 0. 

VILLARIGOS (Fanal Gd. 4) dont le feu fixe élevé de 19" 3 
voit à 9 milles; il est au côté M. de la rivière Almanzora. 

Lat. 37° 11' 20" K. Long. 4" 13' 9" 0. 

AGUILAS (Fanal Cd. 4) feu fixe élevé de 14°^ 6 sur la p*'* 
à l'extrémité du port ; il est visible à 5 milles. 

Lat. 37" 23' 30" N. Long. 3" 59' 49" 0. 

MAZARRON (Kanal Gd. 4) sur le- petit morne de lap"S. 
port; le feu est fixe élevé de 60"" 9 et visible à 7 milles. 

Lat. 37" 33' 15" N. Long. 3" 37' 39" 0. 

CAP TINOSO (Phare Gd. 1) fixe; il est élevé de 146" et vis 
à 20 milles. Lat. 37" 3L' 3" N. Long. 3" 29' 10" 0. 
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uARTHAGÈNE (Phare D. U) fire sur la batterie de la p»'' de L 
era, côté O. de l'entrée du port. Il est élevé de 37"* 6 c 
i à 10 milles. Lat. 37° 35' 30'' N. Long. 3" 19' 6" 0. 
,3aSG0MBREUA \^fanal D. Ix) sur cet îlot, entrée du port de Car- 
ne; fixe rouge élevé de 68" et visible à U milles. 
. 37" 33' 30" N. Long. 3° 18' 19" 0. 
"AGIO feu fixe ronge (Gd. li) sur la p''^ à TE. de la plage d( 
; il est élevé de 18'" 7 et visible à 6 milles. 
. 37° liT N. Long. 3° 2' 50" O. 



COTE ORIENTALE D'ESPAGNE 

"Ï^ORRE-VIEJA. Feu fixe rouge (D. Ix) élevé de 10™ 2 et visible t 
^ «ailles. (37° 58' 8" N. et 3° 0' 19''0.). 

colonne en fonte qui porte le feu sera portée plus en mer au 
et à mesure que le môle avancera. 
^AP PALOS (Phare D. 1), tournant montrant son celai le plu 
^" cliaque minute. Il est élevé de 80" au-dessus de la mer et vi- 
^l»le h 23 milles. Lat. 37" 37' 30" N. Long. 3" 0' 21" 0. 
" * Ce feu et celui de la grande Fourmi , qui est à 2 milles 3 au N 
^"^^ E., signalent ce canal qui sépare les Fourmis du cap. 
' ' GRAKDE-FOtfRMI feu fixe (Gd. U) sur la petite île de ce nom, ; 
^ milles V N. 57° E. du capPalos. Hauteur 23% portée 10 milles 
^ ■_ Lat. 37° 38' 30" N. Long. 2° 58' 29" 0. 
^- PLANE (l^harc Gd. 3) feu à éclats de 2' par 38° 10' 13" N. c 

■ ' S' 47' 1" 0. 560>» de la p'« E. de l'île, et 156" du bord de la mer 

Soû élévation est de 28"' et sa portée de 15 milles; il sert à fair 
'-" Çarer des dangers du voisinage. 

■ ' SANÏA-POLA (Phare 1). h) fixe à éclats de 2' sur la tour Taloyoh 

à SGO"" du bord de la mer et à 8 milles dans le S. 5° 0. du por 
d)Alicante ; il est élevé de 152"" et visible à 7 milles. On le voi 
dii S. 7 S. O au N. N. E. jiar TEst. Pour aller au mouillage de Santa 
Pola en passant dans le canal, il faut le tenir à égale distance di 
feu de nie Plane. (38° 12' 30" N. et 2° 50' 31" 0.) 

ALÏCAJNTE. Feu de port fixe rouge sur Textrémité des roche 
du môle à Zi milles O. 3° S. du cap Jluertas et à 7 milles dans l 
N. 7 K. E. du cap Santa-Pola ; il est élevé de 7°' 9, et on le voi 
à 2 milles. Lat. 38° 19' 10" N. Long. 2° UT 5Zi" 0. 

IIUERÏAS (I^l-are Gd. li) fou fixe sur ce cap; il est élevé de 37"" e 
visible à 10 milles. On peut en passer à 1 câble dans le S. el ' 
câbles dans VE. LaL 38° 20' 30" î^. Lon^. T ^^' V Q>. 
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Il 1' pour l'éclipsé. Il est élevé de Al'" et visible de loul riiori- 
I à 8 milles. Lat. 39° 33' N. Long. 0° 20' T E. 

;^ALMA (Fanal Cd. h) feu fixe sur le môle, d'nn Ueu pâle, visil)lc 
h milles entre le S. 0. et le S. E. par le S. ; il est élevé de 11"" 
-dessus de la mer. Lat. 39"3Zi' 0'' N. Long. 0" 20' 32^' E. ; il est 
aire tous les soirs ? On mouille par 2/i mètres au S. 26" 0. de 
cathédrale; E. 8° N. du fanal; N. 50° E. de Hlot ou la tour; 

33° 0. du cap Blanc. 

PORT-SOLLER (Phare Cd. /i) sur la p*« Grosa; le feu est fixe 
Tisible à 15 milles; sa hauteur est de 142'° 5. 
Lat. 39° Z|8' 5'' N. Long. 0° 23' ik'' E. 

Feu fixe (Cd. Ix) sur la p*« Cruz, à TE. de l'entrée, à 23"° 

élévation. Sa portée est de 9 milles. 

lat. 39° tiS' 0" N. Long. 0*» 23^ Ztl" E. 

CAP BLANGO, feu fixe (Cd. Zi),élevé de 89'°5 et visible à 10 railles. 

itour, de 11*5 de hauteur, est carrée et à 30" du bord de l'eau. 

Lat. 39° 22' 0'" N. Long. 0° 29' 31^' E. 

SAUNAS, feu fixe (Cd. k) sur cette pointe, extrémité S.deMa- 
•ïque. Il est élevé de 15'° 7 et visible de 10 milles. 

Lat. 39" 16' 30" N. Long. 0° Zi5' 31" E. 

COIiOM (FanalJ fixe sur la pointe N. E. de l'entrée de ce port 
tfajorque); élevé de ilT, on le voit do 10 milles. 

Lat. 39° 25' 0" N. Long. 0° 58' 1" E. 

CAP FERA (Phare Cd. 3) sur la p'' E. de Majorque. Feu fixe varié 
«rdes éclats rouges de 2' en 2'. Sa hauteur est de 73"" 5 et sa 
•ortée de 18 milles. Lat. 39° /|2' /lO" N. Long. 1° 9' /il" E. 

AUCANADA feu fixe (Cd. U) sur cette île dans la baie Alcudia, 
lest élevé de 23'" 5 et visible à 9 milles. 

Lat. 39° Zi9' Zi5" N. Long. 0° 51' 59" E. 

FORMENTO (Phare Cd. 2) sur le cap le plus N.de Majorque. C'est 
'n feu tournant en 30"; il est élevé de 180"" sur une tour conique 
l« 21-5 et visible à 19 milles. Lat. 39°57'Zi5"N. Long. 0°5Zi'29"E. 

DARTUCH (Phare D. U) sur l'extrémité de l'île Minorque, par 
î9'5/i' /i9" N. et 1° 31' 58" E. Son feu est fixe, varié par des éclats 
te y en 3'. Sa hauteur est de 21^' 25 et sa portée de 16 milles. 

CIUDADELA, feu de port (Cd. U) fixe sur la pointe Enderrocat, 
côté 0. de l'entrée; il est à 20'° au-dessus de l'eau et visible à 
milles. Lat. 39° 59' /i5" N. Long. 1° 32° 1" E. 

CAP CABALLERIA (Phare Cd. 2) sur l'extrémité N. de Fîlc 
^horque ; le feu est fixe et visible à 20 milles. Sa hauteur est de 
S"*?. Il sert à éclairer le canal au N. des îles Baléares, 

Ut. kO" 5' ÛO" N. Long. 1° /i8' 5" E. 
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aielon près du cap Sépet; élevé de 59" et visible à 12 milles. 
AU Û3° W W' N. Long. 3" 36' 28'^ E. 

X)ULON (Fanal D. h) à feu fixe^ pour signaler la position de la 
sse tour^ h rentrée de la petite rade de Toulon. Son élévation 
de 16° et sa portée de 9 milles. 
^t A3° 6' W N. Long. 3** 35' 20" O. (VU*' Ziô"). 
. — (Flottant C. U) à l'extrémité S. O. du banc de l'Ane, sur 
bateau portant en tôle du màt 2 feux verts^ pour signaler Ten- 
e de la petite rade de Toulon. 

RIBAUD (Fanal D. U) feu fixe sur l'îlot du grand Rlbaud, au N.O. 
la petite passe de la rade d'Hyères dont il sert à faire connaître 
position. Son élévation est de 3/1" et sa portée de 10 milles. 
Lat. 43" 1' 3" N. Long. 3" Zi8'23'' E. 

PORQUEROLLES (Phare D. 1) feu varié par des éclats de k' 
W sur la p*** S. de l'île, entre le cap d'Armes et le cap Roux. 
»n élévation est de 80"", et sa portée de 20 milles, par UT 59' N. 
3° 52' 10". E. Les courtes éclipses qui précèdent l'éclat ne pa- 
issent totales qu'au delà de 12 milles. 
TITAN (Phare de l'île du 1). 3), feu /to sur la p" E. de l'île, 
evé de 75" et visible de 15 milles. 
Lat. !x2r 2'I\T' N. Long. /i° 10' 24" E. 

GAP BLAJXG (Fanal D. h) fixe rouge, élevé de 62" sur un can- 
flabre en fer de 6". Le feu se voit de 5 milles. . 
Lat. /i3° 5' 16" N. Long, r 1' 3Zi" E. 

: GAMARAT (Phare du cap D. 1) feu tournant dont les éclipses se 
accèdent de 1' en 1' ; élevé de 130" et visible à 27 milles. 
Lat. îià'' 12' Z" N. Long, k'' 20' 16" E. 
Les éclipses ne sont totales qu'au delà de 12 milles. 
U est essentiel de faire attention à sa longitude et aux appa- 
«Dces de ce feu, pour ne point le confondre avec celui de l'île 
toier. La différence en longitude est de près d'un degré et 
lemi; enflû les éclats du phare Camarat sont séparés par des in- 
Brvalles de 1', tandis que ceux de l'île Planier ne le sont que de 
ÎO", ce qui doit suffire pour un observateur attentif. 

SAINT-TROPEZ (Fanal D. U) feu fixe, rouge sur la jetée N. du 
de Saint-Tropez; élevé de 11"', il se voit à 5 milles. Il signale 
^entrée du port. 

Lat. 430 16' 22" N. Long. Zi" 18' 0" E. 

CANNES (Fanal D. li) h feu fixe, de port. Il est sur la tourelle 
^ûstruite à l'ext. du môle, à gauche de l'entrée. Son élévation 
«t de iô" et sa portée de 10 milles. 
lat 43" 32' 50'' N. Long, h" 40' 38" E . 



GAROCPE: Piiirc 'ie Là r\. li fea fje sur U presqat] 
noa i 1 -1 T.:'.!-: '^. 'iMi:ij«, pris li cLaptll« N.-D. Àk 

IaL â3' ùo .31 >. i^cç. i" i7 i7 ' £. II est ékvé de 
âe V'îit 'i '2SÏ :uai-:S. 

E.i vrr..int I-i l'E. 5::r A7Î4j«?3, on ;tuL \cir ea même le 
a;if rocLirit ie ri^.^4*'rû.'U'.i«f- le t.-u toan:aat de la loar de 
tior porL le fia varîê r^r ios e:î.îU Je rentrée irAjifi& 
feîi 5xe J'î îd Giir:iipin : m^cs co lorrLior pljare est seul 
par rh?::x qu: vVr.r.erit i-u 5. et d\i S. O., tant qu'ils u 
douLIe I-i presqu'île. 

A-NTIDI-IS Fir.ilP. i feu J-? port rar«jwrd«ifcta/«,î 
Je T'iclK^î et îi i'^L l's uiOLe E. Les eclals, de i " à 5", se si 
de 2' en -\ et siju: p:'e-::*d4s de cc>artes éclipses. U est 
15- et TÎsiLIe d-i 10 railles. Lit. iO' 35 9 ' ^. Loog. i* 47 

MCE (Pliar? a 4 /Vi à «^./a:^ ruuges Je 30 ' en 30' 
mùl'î exl'?rîe'jr. Soa clevatiou est de 25"" et sa portée de 11 

Lo!S.|u'il fait ciSii-z mauvais temps pour empêcher da 
dans la passe, on no PaLume pas; il Eaut^ dans ce cas 
AtttiUs ou îï Vtreffàmhe. 

Fixe icrt de 2 milies de portée , au bout du môl 

bord en entrant ; p'ou'.eiîiez dessus lorsque vous i'apercevi 
avoir doublé ie grand Ï;2U, 

VILLEFR-VNaiJE: Pliare P. 2 sur le cap Mala, par 33' /ifl 
cl 4* 59' 26 ' E , à l'exl. E. du golfe, 5 milles de Monaco; ; 
sémcQt reconnaître Ville franche, qui est presque à uu-clien 
.Nice cl ^Jonaco. Son ftu est varié par di,s éclats de 30' 
pour qu'il puisse éîre distingue des phares de la Car 
d'Atitibes Le feu moins brillant qui jjarait dans les int 
est précédé de courles échines. Son élévation esl de OS", ( 
èlre apci'çn à IS milles. 

CORSE 

GlRAC.rJA (I. de Corse). Pliait? (D. i)à éclipses par 43" 
cl7'3' 55" E. Les éclipsos sont de 30" en 30'^• son élév; 
(le 83^' et sa portée de 22 milles. 

En Icmps oixlinairc , les éclipses ne paraissent totales qi 
d'une (lislance de 10 milles. 

HOUSSE (Feu de port ]),U) fixe rouge sur le point culn: 
la gnindo île de la Plelra, en avant et à droite de Tei 
port lin nia IlvUM; par 1x1^ oS' 50" ^. ^V ^i'* '^S'^i' 'iV E.; 
vnlion est de 55" et sa portée (l(i G \\\\\Vc?>. 
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ITALIE 



La variation de l'aigiiille était de i3<> 20' à 1C« 30' N. 0. (on 1856), etonpea» 
leur appliquer une correction en — de 4' à 5* annuelles. Marieni, en 1830, nhjA ^ 
l'angle moyen de 15o 55' pour son atlas de la mer Adriatique. 



ILE DE SARDAIGNE 

PORTO-CONTE (Phare D. 2), sur le cap Caccia, à éclats kh 
en 4'. Il est élevé de 186" sur une tour blanche de 25", et visible 
à 26 milles. Lat. /lO» 33' SU" N. Long. 5° 1x9' U6" E. 

ASINARA (Phare D.l) sur la p»'' Caprara par UVT 15''N.et 
5** 58' 30'" E. Le feu est fixe et élevé de 79"6 au-dessus du niveau 
de la mer avec une portée de 25 milles. Il fait connaître l'entrée 
des Bouches quand on vient de TO. 

PORTO-TORRES (FanalD. Zi)à rext.delajetéeE.parùOWlS^N. 
et 6° W 25'^ E. dans le golfe d'Asinara; c'est un feu fixe élevé de 15' 
au-dessus de la mer, et visible à 12 milles par un temps clair. 

LA TESTA (Phare D. 3) à l'entrée 0. des Bouches de Bonifacio, 
près la vieille tour du cap délia Testa, p*® N. de Sardaigne; son feu 
est blanc varié par des éclats rouges, qui se succèdent de 3' en 3' 
et qui sont précédés par de courtes éclipses; sa portée est de 
15 milles et son élévation de 67"". Il est d'une grande utilité pour 
la navigation du détroit , qu'il concourt h éclairer avec les phares 
de la Corse. Lat. UV 14' 40'' N. Long. T 48' 45" E. 

RAZZOLI (Phare de l'île D. 2) à l'entrée E. des bouches de Boni- 
facio, par 41" 18' 30" N. et T 0' 20" E. Feu fij;e dont la portée est 
de 15 milles; son élévation de 86™. 

ILE CAPRERA. Feu proposé sur la p'* Galera au N. de l'île. 

CAPFERRO (Phare D.4) Feu tournant de 30" en 30"; il se voit 
à 17 milles, étant élevé de 68" 8. 

Lat. 4r 8' 42" N. Long. T. 11' 12" E. 

Nota. Des feux de premier ordre sont en construction sur les 
caps Tavolaro, par lat. 40" 54' 0" N. et 7° 24' 0" E. , et Bellavist^ 
par lat. 39« 55' N., et T 33' 0" E. 

CAP CARBOx\ARA (Phare D. 1) sur l'île Cavoli, situé à Textréinité 
du cap Carbonara. Feu tournant dont les éclipses se succèdent de 
30'^ en 30''; il est élevé de 73^^ îm-OLessvi?. vi^ \^\si^\ ^\.\\s\ble à 25 
milles. Lat. 39° 5' 18" N. l^mz^T IT ^^" ^. 
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SABVT-ÉLIE (Phare D. U) sur ce cap dans le golfe de Cagliari, 
eu fixe, varié de 30'' en 30'' par un éclat rouge. Il est élevé de 
5"" et visible à ik milles, les éclats à 11 milles. 
Lat. 39" 11' 1"N. Long. 6" Zi9' 12" E. 

CAGLIARI (Feux de port) fixes sur les extrémités des deux 
lôles à l'entrée de la Darsena, par 39" 12' 38" N. et 6" UT 12" E.; 
ur portée est de U milles et leur hauteur de 7" 8. 
SAN PIETRO (Phare D, 1), sur le cap Sandalo, extrémité O. de 
le. Feu à éclats de 1' en 1', élevé de 130" et visible à 28 milles. 
lat. 39" 8' /i3" N. Long. 5** 54' 10" E. 
SPARTIYENTO (Phare D. 2), proposé pour ce cap. 

COTE DE GÊNES 

PORT MAURICE (Feu de port) fij!e sur le bord du môle O. Il est 
îvé de ?•" et visible à 3 milles. Lat. /i3"52'36"N. Long. 5"Zil'10" E. 
ONEILLE (Feu de i^ori) fixe blanc et rouge, d'une portée de 3 
lies; ce fanal a U faces rectangulaires, 2 rouges et 2 blanches. 
Lat. 43" 53' 7" N. Long. 5" 42' 30" E. 
GAP DE MELLE (Phare D. 1) sur un morne qui a 93"" de hauteur, 
feu est fixe et d'une portée de 20 milles ; sa hauteur est de 108° 
•dessus de la mer. Lat. 43" 37' 19" N. Long. 5" 50' 8" E. 
I^ADO (Fanal) à feu fixe d'une portée de 3 milles, sur le fort San- 
"enzo; sa hauteur estdel3^ Lat. 44" 16' 6" N. Long. 6" 6' 19" E. 
5AV0NE (Feu de port) fixe sur l'extrémité du môle de l'E.; il se 
t à 3 milles. 44" 18' 43" N. et 6" 9' 21" E. 
îÊNES (Phare D. 1) au sommet de la p** rocheuse de San- 
ligno, par 44° 24' 16" N. et 6" 34' 7" E., une encablure 0. du 
le neuf. C'est une tour carrée surmontée d'une lanterne; on y 
des signaux de jour. En venant de l'O., il faut se tenir à dis- 
ce de la p*^ du phare, pour éviter les roches de sa base. Son 
, élevé de 117" 4, est à éclats et les éclipses se succèdent de 
n 1' et sont d'une portée de 28 milles. Le feu moins brillant 
Im qui se voit entre les éclats se distingue à 15 milles , et les 
pses ne sont totales qu'au delà de cette distance. 
-— (Fanal) du môle neuf, à 800" dans TE. 10" S. du grand 
re, à feu fixe blanc et rouge ; il n'est visible qu'à 8 milles. On 
lisse à bâbord en entrant. 

-^ (Fanal D. 4) feu /îj?^ à l'angle extérieur du vieux môle; c'est 
feu varié par des éclats de 30" en 30", visible à 10 milles. 
ORTO-FJiVO. Feu de port /î^e au N . de V ewVt^^ ^w ^'^\V ^ ^\^^4; 
". On le voit à SmilleB. 44" 18' 12" T^. ^" ^^' ^"i"^* 



iSB MtOifiJLEâTix. ^COTZ OTEST D^ZAUL 

S,Uyr-PIESRE DE r.OME 'I>!i3r - 5e TKil kxmih 

fidnr â FE- ^* 36' >'. ':::i » li -:r:j? r-^^tr^^ «k Femb 
Tibre, qa*CD rec.:nLâit eniaitr a Ii î:fGr carrée de Fîi 
ma dn D^ice a 16^ ai^l-ïs:!* 'i=3 riivean de h mer. 

LaL iil' Sy 8 • _V Un?. 1?' 6 il E. 

A\ZIO 'FaEal, à 50* de rçitrêinité da mMe ^hn 
Peu fbte élevé de 17*, Tîsîbîe à 5 xnîîîes. 

LaL iil* 26' 3S" X. lonz. 10' 17 51 E. 

Tenant de FO., ne pas cosrir sur le fen avant de le 
X X. E. . aOn de parer la roche qîîî en resîe à i!^0* dans 

BADIXO. 2 feoi /lr« près de Feïtrémité de Festaca^ 
Porîatcre sur deui poteani, celai de FO. par ûl* 16 
l(r 51' 57" E. Lear portée est de 3 à i milles. 

TERF4ACIXE 'Fea de port; /Lre de 2 à 3 mflles de por 
poteau à Fextrémitéda môle neuf, par 'xV 16 56"X. ell' 

GAETE (Phare C 4; à feu fixe varié par des éclats de 
la tour Sainte-Catherine, dans la partie S. de la haute 
élevé de 72" 2 et visible à 18 milles de distance. 

r^L 41" 12' 26" >. Long. 11 15' 10 ' E. 

Fanal à feu fixe rowje et blanc ^ sur la tour Saii 

rentrée du port. Sa hauteur est de 10° 8 et sa portée c 
il sert pour donner dans le port. 

I*0NSA (île). Phare à feu fixe, sur une tour en pierre 
le mont la Rotonda délia Madona au >'. O. de l'île. Il ( 
61" et visible à 8 ou 10 milles. UO" 53' /lO" X. et lO** U 
sera bientôt pourvu d'un appareil dont la lumière se 
milles, 

— - Fanal h feu fixe à Fintérieur de la batterie du p< 
lée est de milles. On le reconstruit îi Fangle N. O. ( 
muni d'un réflecteur parabolique, pour servir de feu de 

fixe à éclats, de 30'' en 30" sur la pointe N. 

(En projet.) 

Fixe sur File Ventotine. (En projet.) 

MONTK-CTUCELLO. (Proposé.) 

ISCilIfA (Phare G. U) à feu fixe varié par des éclats 

rougcfi de 3' en 3'; il est au N. E. de Fîle, à Fextrémité 

qui défend l'entrée du port, par /iO° liU' 51"' N. et 11" 3( 

sert pour traverser la passe entre Iscliia et Procida et 

prendre le nouveau port de Bagno. 

Feu de port fixe vert (,!>. H) ^ VvWm-^ ^w ^wV\ 

'^Saffno, par 40° UW ^0" ^. el \.\^ Z^ ^V" ^, 
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ili- l'i '. ot sr\ porlrr^iic .'î milles 'Ui V ITO. auS.57'E.pB 
. i !■■ -.. ï.M. :;: 'J -J N. I.nnj. 12'56 13 'E. 

Ml i;i".u ni lM>iiOï l'iiare M. J . C'est un feu fowTunilW 
r.Iip-.'H sr sn'*'V'l'Mil de :;n m oO : il osl élevé de 38'18ai 
i!i' l.i ii;i'! il il'uii" |."il'-'' <!■' lîn i:ii!le>. 

I.jt. :;: 10 \. ijMiL'. l'J r)8 'lO K. 

P \^-i \r.i ) I l'iniv' l'.Mi fur v.'iriu par ilr«s éclals dpo' en 3*. Il 
. l.'\r il.« .-.«r* 'i vi>iMe dn II â i'i milles. (yO'M'SO' \.ollïl 
'il r.. ^ li il'>il rlr»' r''in|'îari"* par un f-Mi fixe, lorsqu'on i 
!•■ li'U (!•' pri'nij. r «inlr»» Mir l'il»» des Courants. 

Il i: l>i:s cnni.WTs [V:\m\ n. /i). lire blanc, «'levédeff 
xi^il.î.- a II niill.s. I.al. .-itiTiS .V \. I.on?. VT !Cï ôb'l. 

M.MîWll \ -l'-a!») I»htiv àO.'iî fix»« d'une portée de 18 nia 
iMiîl.'iir rst di- ;;7'" :>. I.at. o(}" /]«' *J ' N. Long. 12" 10 3' E. 

r.ii;r,r.Nii il'han» P. ;;) sur la p'* de MoutC'BtmHo-A^ 
vaii»' par d«'<i'(lals rouL'is di» 2' iMi 2'; il est élevô de 98°3aïi 
MH dr la lUi'r ri vIsiMf' à 20 milles. 

Lai :\T' \(\ :>0 \. Long W (V bT' K. 

[Vi'M I). /i) /ùr ronge sur rextrémilé du môle; il^l^ 

do l.V'S.'l \isil.h» à lOmilles. I.al.;î7"i:>'o9 N. Long-irinf 

r.:î\MT()L\ (l'haiv l>.2'. Fen fur élevé de or6ehi# 
\\) niilN's. L.d. ;î7 VùV '{0 N. Long. 10" 16' /i2' E. 

M \i;s\li.\ (l'anal) à PcrUrée du nouveau port ; feu /ijïvari? 
iW< «M-lals (!■■' ;; iMi IV cl visible à 12 milles, étant élevé dcH 
;in-di'ssus d«» la mer. (LVIal anglais dit à éclats de V!\ù".] 

Lai. ;;/■' 'iS 8 ■ N. Long. 10' 7' r)8"E. 

l'WMîN \N V (Piiare I>. o) sur la pointe Ferro. Feu ionm^^ 
I ou 1 : il est élevé de /|2'" î) et visible à 20 milles. 

Lai. ;;7" :>5' V) " ^. Long 9" 55' 57'' E. 

(Kan.il l>. 'i) sur la p*'' Manda, Le feu est fixe\^xl^^ 

d«' IS" () <■! visible à 10 milles. 

Lai. ;i7' 55' /|8" \. Long. 10" 1' 50 '■' E. 

TlîAPAM (Phare n. /i) sur Tilot Co/o/H&fl/a, près duquel onlroii 
12 i\ il) niMros d'eau, en relevanl le fanal au N. I ]V. E. Ceroct 
iloniinc la rade d«^ Trapanu Le leu est ù éclats de 3' en 3', visib 
à Ti milles. Son élévalion est de /al"* 70 au-dessus de la m 
L:il. ;;«■• 2' IS ' N. Long. 10" î)' W E. 

F en roiKjc qui guide au mouillage. 

LKS KoniMis ((\o. Trapani I). Ix) l'en fixe rouge sur l'angle N 
(le \[\ |(uir (|ui est sur la plus grande des Fourmis. Sa bauteur 
de 2(>'" el sa porlée de 10 milles. Il guide pour aller à Trapani 

i.aL o8" 0' /iG"]S. \.oï\s. W b' 1M' ^ 
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^ALUMBO (Fanal) feu fixe vert sur l'exti^émilé du brise-lame, 
59m 0. T N. du feu de Trapani, visible à 2 milles, 
.at 38° 1' 53'^ N. Long, lo"'* 9' 6^ E. 

lARETTIMO. Feu fixe varié par des éclats de à' en W sur la 
Ubeccio. (En construction.) 

iEVANSO (Phare D. 3) sur le cap Grosso, p"N.E. de Tîle. Feu 
î élevé de 86" et visible à 18 milles, 
.al. 38** 3' 30'^ N. Long. 10" l' iT' E. 

lAN VITO (Phare D. 3) sur le cap de ce nom. Le feu est fixe 
îé par des éclats rouges de 2' en 2\ Son élévation au-dessus 
la mer est de 43" U, et il peut être vu à 20 milles, 
lat. 38° 13' 30^' N. Long. 10" 25 ' 0'^ E. 
^ALERME (Phare D. U) au N. de la ville, sur un beau môle qui 
:end vers le S. à partir de l'Arsenal, à peu près % mille, jusqu'à 
à 16 mètres d'eau. Son feu est varié par des éclats de 2' en 2', 
iré de 28" au-dessus de la mer et visible à lli milles, 
.at. 38° 8' 15'' N. Long. 11° 2' M'' E. 

lAP GALLO (Fanal D. U). Feu fij:e élevé de Zi5 mètres et visible 

4 milles. Lat. 38° iW 3'^ N. Long. 11° Ix' ù'' E. 

UŒLAZZO (Fanal D. U). Le promontoire de Milazzo, qui est 

:ore excepté auN. E. où il y a quelques rochers appelés PorceWi, 

ir son ext. N.un fanal à feu fixe visible à 12 milles, étant élevé 

87" lu; on peut approcher le côté E. en évitant le banc de 

Ms-Brasses près de la p*" Presso. 

Lat. 38° 15' 58'' N. Long. 12° 53' 6" E. 

2n passant devant ce fanal pour aller à Messine, il faut éviter 

s'engager à l'intérieur du cap Vaticano, qui a plutôt l'aspect 

m détroit que l'entrée même du chenal du Faro. 

MALTE, GOZE, LAMPEDOUZE 

VALETTE (Malte) . Feu fixe sur la tour blanche du fort Saint- 
ke, qui défend l'entrée des ports Marsa-Musceit et Porto-Grande, 

5 feu, par 35° 5/i' N. et 12° 11' 30" E. est visible de 15 milles 
ÎWiis le N. 0. du monde jusqu'à TE. 13° S. En le tenant au S. 
^E., il fait éviter le banc Saint-Georges et entrer dans le port 
'' la Valette. 

On parera le banc St-George, dans le jour, en tenant la porte 
ï&ftar par l'angle E. du fort St-Elme S. 20° E. 
MarsamUSCEIT. 2 feux fixes de port sut la ^'* T\%xvé. ^\. ^\i.\xsssft. 
^/e tour à 7" 6 de distance ; le supéviewi ^&V ^X^^^^^ ^^ "^V^ ^ ^N. 



16.'! KIS IDRIATIQCZ — COTE EST D*ITALI& 

liuîr.ncMr^U: iPj'^j. ils s*mt \i<M^s ^ U milles du N.15'Lprk! 
Iw'it. 3.V ôy 12 ' .\. Lonii. 12^ 11' 3" E. 

K)l;T VALETTE. 2te\i\fLres ro^gessuT une tourblavlM 
k 120"* au S. W E. et en iledaos de Tangle N. 0. du fort. 
llH Mmi viàibies de U milles entre TE. 16" N. et le S. &0' Û.|vl 
^. Ouand on les tient au S. 18" Uà' E., ils font parer la bQii|( 
In 1»'" Siîntr-Elme, et en les tenant en vue, lorsqu'on «Un 
1(; l»ort, ilK parent les pointes SMii/jfe/o ^iSenglea. 

Lut. :J.y f)3' Wr W. Long. 12" 11^ 3à'' E. 

M/VIUSA-sSClKOGCO. Fanal à feu fixe et rouge^ placé sorki 
(li«R rorlicrs ( ou p'*» Dallamarra ) formant la côte £. de lil 
Mana-Scirocco. Le feu est élevé de /|5*, et visible à 8 vbêkl 

ha lourroiide, do J7'° 6, est une bonne remarque pour 
rvtdie Monsciar, Pour passer au N. de ce récif, on doit Wfrl 
pluiri'- Saint-Elme au N. des monts Ricasoli, ou du N. 6f (kf 
pour passer entre le récif et la côte, on tient le fanal par le'' 
viMH (lo la ]V^ Scirop, Enfin pour pratiquer ce chenal en venirti 
s., on tient la tour Zoncor ouverte de sa largeur sur la p' 
tlwmas. Lai. 35" l\9' 30'' N. Long. 12" 13' 50" E. 

ri<v/7.0. (Phare n. 1^ feu tournant,s\iT le cap Guirdan. UM 
do «w l\^•olulion est de 1': il est élevé de 122"etvisibleà24fflii| 
do r«Mo de la mer, du N. 3y E. au N. 73' 0. par le N. Relcié* 
•s do ru.. S, K., on passe au N.du cap Saint-Dimitri. 

U\. Cîtr 1 12 N. Long, ll^^a' 5' E. (Var. 12" Û8'0.). ; 

lANin IHM ZK sur l;i p'*rfW Cataîlo Bianco ay S. S. 0. del* 
r,\>» \lo <vnsot.>;uo:uou;$. 
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. j\ ,x' ^ •.v\ w ,^, ^ ' V* , <■ . : w . *. r . W . r. :-■ tî\\15ce. fxf ; lie Sain 
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de 150"*, à U milles d*Ancùae et à 12 milles S. E. de Foïïo, Sa 
portée est de 6 milles. Lat. 43" 43' T y. Long. 10" 52' 3^' E. 

(Fanal) fijce sur la p'' del Guardiano. On le remplace par 

un feu vert quand le canal n*est pas praticable. 

FA3iO (Fanal) à 6 milles £. de Pesaro, allumé lorsqu^on attend 
des bateaux. 43" 43' 0^' .\. et 10" 40' 32" E. Portée 6 miUes. 

PESARO (Fanal) feu fixe allumé pendant toute la durée des nuits; 
il a 9*^ au-dessus du sol et se voit de 9 à 6 milles. 

LaL 43" 55' 2" N. Long. 10" 34' 15" E. 

RIMDîI (Fanal D. 4) feu fixe, de 4 milles de portée, sur Texl. delà 
jetée E. par 44" 5' 5 " N. et 10" 13' 30" E. Son élévation est de7"6. 

Il y a un bon mouillage en dehors de la ville par 8 et 9 mètres 

CESE^iATICO (Fanal) à feu fixe, placé près le bureau de santé. 
Sa portée est de 12 milles. Cette ville est à 12 milles N. Jî. 0. de 
Uimino. Lat. 44" 11' 54" N. Long. 10" 3' 42" E. 

(Phare) à feu tournant de l'.en 1' à Textrémité du môle 

de TE. S. E. de ce port; sa portée est de 11 milles. 

Lat. 44" 12' N. Long. 10" 3' 45" E. 

Ces deux feux font reconnaître la passe du port et empêchent 
qu'on ne le confonde avec le port de Cervia, 

CERYIA (Fanal) feu fixe à 4 milles au delà de Cesenatico, sur* 
Teslacadc de droite près de l'entrée du canal. Portée 6 milles. 

LaL 44" 15' 59" N. Long. 10° 0' 58' E. 

riA\X\NE (Fanal) fou ^a;e pondant toute la durée des nuits; il 
sert en môme temps de signal de joui-, pour l'entrée de la rivière. 
Portée 6 milles (44" 28' 56" N. et 9° 56' 53" E.). 

CIIIOGdlA (Phare D. 4) sur la tour du fort St-Felice, à la 
p** Sud de l'entrée du port. C'est un feu fixe bleu, élevé de 15' 8, 
visible à 12 milles. Lat. 45" 13' 36" N. Long. 9" 58' 30" E. 

MALAMOCCO (Fanal 4) de l'Est, à feu fixe, sur le coude du môle 
intérieur de la Racheta, au N. du canal à 1 mille de l'entrée; il est 
élevé de 13"' et visible à 12 milles. 

Lat. 45" 20' 14" N. Long. 10" 1' 19" E. 

(Fanal 4) de l'Ouest, sur la lagune et sur le côté S. de rentrée 

du canal Spignon, à 1270° du précédent. Son feu est fixe et visible 
à milles. 

Relevés en ligne et au N. 72" 0., ils font passer entre les 2 môlefl- 

]>1AVE-VEGCI1IA (Ph. C.) à feu ^(J, à 11 milles E. de Venise, élevé 
de 45»' surlap^'E. de la rivière, par 43" 28' 50"N.etlO"15'6"B. 
Ce i'ou est visible à 18 milles. 

an ADO (Fanal). On dît qu'iV (bxv^Ve \iwlvim\?M.\\îi^^* (ivoiiflà 
quelques milles E. de Venise, par Ixb'* U^' ^- ^V V-S! W ^^' ^. 
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AUTRICHE — COTE OUEST 

-TRIESTE (Phare D. 3) à Tcxt. du môle Teresiano, 133" 78 des 
"^rléants du môle. La tour est ronde ; rélévation du feu est 35™ et i 

3% visible à 13 milles; de sorte qu'on le voit de Pirano, du côté d( 
Atrie, et des hauts fonds de Grado vers la côte d'Italie. Pour h 
distinguer, on l'a rendu tournant de 30'' en 30'', par un écran qu 

•« jjflace devant le foyer. Lat. Zi5" 38' Zi8" N. Long. 11° 25' 36" E. 

fc^.,i« 3 feux de port, sur le môle Saint- Charles en triangle, h 

'^^^Bli. rouge, les deux inférieurs blancs. Ils sont visibles à 2 milles, 

jl î psA. Ub° 38' 59" N. Long. 11** 26' 20" E. 

- %j, PUVANO. 2 feux de port placés sur chacune des extrémités des 
"*SÈiôles du port intérieur; ils sont fixes rouges élevés de /i"? et vi- 

îflWes à 2 milles. Lat. Ub% 31' 12" N. Long. 11° 13' 36" E. 

SALVORE (Phare de la i^'' Bassania, G. 2), à U milles N. d'Umago 

banc Simpar s'étend à près de 2 milles dans le S. E. 

• > Ce phare, à feu fixe, est sur une des trois pointes de Salvori 

appelée délie Mosche, par lat. Zi5° 29' 5" N. Long. 11° 9' 16" E., i 

iSiO milles de Triesteet très-remarquable de loin. Autour de la lan 

■; %eme règne une galerie d'où part un bras pour signaler les bâ 

Ciments. Le centre de la lumière est à 3/1" 76 au-dessus de 1 

-' «fcner, et peut être aperçu de 2/i milles. 

>- ^ ROVIGNO (Phare D. 3) à leu fixe, sur le rocher de Saint-Jean 
de-Pelago, par /i5° 2' 15" N. et 11° 16' IZi" E. Le feu varié par de 
■~ éclats rouges et blancs est élevé de 22'" et visible à iU milles dan 
, An temps favorable. Eviter le rocher dans l'E, où il n'y a que H 
d'eau; on trouve 26" dans l'O. 
POLA (Phare D. U) sur le cap Compare à l'entrée S. du port, fei 
* tournant de 30" en 30", éclat de 5" et éclipse de 25"; il est élev 
de IS"" 6 et visible à 12 milles du S. /iO°0. au N. 60° O. 
Lat. M° 52' 16" N. Long. 11° 18' 24" E. 
PROMONTORE (Phare C. 3) feu fixe élevé de 33"^8 et visible i 
16 milles; très-remarquable sur l'îlot Porcr près de la pointe. Oi 
le voit à 15 milles, et il fait éviter les roches environnantes, qui 
largement séparées, sont au S. 23° E. du feu à plus d'un mille 
comme il y a en outre plusieurs bancs, on doit prendre les plu 
grandes précautions. Lat. M° 45' 15" N. Long. 11° 33' 0" E. 

FIUME. Feu (D. U) fixe rovge sur l'extrémité du môle extérieu 
du nouveau port de Finme ; il se voit èi 5 m\\V^% toxvV^iX^x^ ^^"^^ 
LaU 40" 18' âô'' N. Long. 12° 5' 21" E, 



L'S 



-(. -Jk& 






r. 



■* 



■ ^ - " ' -.iT •". 1^ ::- ir ^. i_ii^ i^*rj^'Z3'h . 
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•.?i«--r* i r-^'-ir;":: i jù j * » 4;k it i»? ZïLte Je. dans ■•? Toisinage 

^ïir j-i ♦3'' ^. '". 1-' 2!» ^: Z. 1 T^ "jit i L'iDiiiieSw 

Z-i^A. 1 j''iz ÎH -ijr !-:« r-tm piac^i^ s^ir oîiacnn^î des pointo 
TU r'.men^ '^n^^c^ ;*. :•- -, 7^, ^^ ç, n[ "^lijies 1 3 milles et éte- 

i^-i ' r ■■ ■" 'i\ ~.r- M-""' -i:"!? 

-r'.lLAT7»«J. r-*i l-r»^ '}''mc -•. -■«//•f. -i^vê le 7"5.. visible l 

U".. :i.V .)■) !■) >. Lccii. U' i lii Z. 

li'-E fJ.^A. bli.ire D. ! . Fri Y.r<f -i -::ati biani!s de 1' en 1',. 
■ -'. - i^, w7*6 'îr v>iL.K i Lî -:::l--s -ql-! '.^^ V ►rt i'E. par TO. 

;..:! . i; i Lô >. Lor.iz. 13" ôô 11 E. 

r. M/r-TA Pr.are D. î :'-i: i^v 5;ir [a pfinia Skr'ujei'a. 11^ 
r.'il:/: !*; Porto-Ru.^so, r^i: ':5:îi.r!iîi* ;)ar cette pointe. 

U*. Vi" '^i 20-' .s. Lor.2. li ;>; E. S^.Q élévation est delW 
.'ri'^:'--'.-,!].-: de la mer, et :*a ponèe «ie iô miL'es. U sert pour aller 
m^uill^rr dans le port de Porto-lioa^iO. 

\.VJri\\\ (f'hare O. 1. sur le rocLer Vodgnach^ le plus 0. des < 
Spairnadori. fl ^!olaire 2i0' de TO. 19« 30' N., au S. 11" 15' t 
p;ir \". S. (:i l'K. 

\lf/;fJ>K ou KOMIiLIî. Feu fixe roage sur une maison près 
ri II i,:i7.!ir('X ; il sfenale le mouillage de Mégline, 

I.;if. /l'r 'jr 0" \. Long. IC* LT 21"E. 

(; ATTAïU) fl'harej sur la p'* S. des bouches de Cattaro ou P»»- 

In d'OnlTo, p;n- /|!2" 2.y W S. et 16" 11' 59 " E. Son feu esl^f 

fifvô fin f\T r'ju-dcssus dc\amev, eV\'^\\A^\i'l'i\à^^'3»^>\^.QA«^ 

'- ^ K r/. K 
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iïVAftl (Fanal C. h) sur la forteresse, à 150" de rext.,du 
Le feu e^t fixe, élevé de 37"" et visible à 8 milles^ ., 
,' [iT S' 'h'' N. Long. 16* Zi9' Ur E. 
RAiZO.'F.eu fixé f toc et rouge sur un angle de la fprteresse 
trêe du'port ; blanc de PO. /i° S. au S. 50° 0. ; w^fe dy^, $fl° 0. 
6^0., et Wflnc.du S. ô^O. au S. 70° E. Le feu rouge i^que 
Inès qjûî sont à gauche en entrant dans le golfe.. Il eçt élevé 
"^ et se voit, la lumière rouge, à U milles, et la blanche, à 
les. Lat, UV iT UW' N. Long. 17" 9' 35^' E. 
LOM (Fanal C. /\) à 2 milles S. 79° O. de l'office sanitair|e., 
xe. r(^tt{|fe élevé, de Sô"" et visible. à 5 milles. ^ . . : . .. , 
. zio° 25' 30'^ N, Loiîg. 17° T W e! , " . 

LERMO, feu de port. (Proposé.) ■■.....■ \ 



ILES IONIENNES ET GRÈCE 
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ariation moyenne de '9° 50' N. 0., observée au Pirée, peut être adoptée .pour 
lès mets dft la Grèce; en appliquant une correction en —, de 5' annuelles. 

iNOSO (Phare). Ce rocher a un fanal à feu fixe, à l'entrée du 
il N. de Corfou, ayant la Serpa à 1 mille % dans le S 11'* E. 
Barchetta à « mille E., avec 29 ou 33" d'eau entre deux. Ces 
s sont très-dangereuses et doivent être évitées avec le plus 
i soin. Sa portée est de 1/i milles. Lat. 39" àS' lO'^'N. liottg. 
r20''E. 

RFOU (Phare) sur la vieille citadelle; feu fixe qui a 7/i" 7 d*é- 
on et une portée de 12 milles, ce qui le fait voir depuis îeft- 
lu canal N. de Corfou, et de quelque distance S. du feu dlé' 
IBO, Lat. 39" 37' 5^' N. Long. 17* 35' 50'^ E. 

FKHIMO (flottant) à lumière unique rouge, de 6 à 8 milles 
rtée, mouillé près de la p" Lefkimo dans le chenal S. de 
a; par 9" d'eau; à une encablure N. 61" 0. de lap*'* N.' au 
Lefkhimo. Lat. 39* 27' 30'^ N. Long. 17" Z|3' 50'' E. 
pare tous les dangers en conservant le feu au N. 39" 0. 
XO (Phare) feu fise à la p** N. O. de l'île, sur une falaise 
ie Ldka. Il y a 112" au-dessus de la mer et 18 milles de 
B ; on y relève : la bouée du cap Biauco, N. 3" E. ; le château 
irga, N. "7^* E. ; il n'est pas visible depuis le N. jusqu'à l'O. 
aiid on le relève au S., on se trouve dans la direction d*une 
àëi*°â, qui est à environ j mille de \9l ^^TNÀfc"^. ^* ^^\'^^. 
59" 13' N. Long. IT 48' 50" E. 
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i par un éclat chaque 2' sur ic 
au-dessus de la mer, et visible à 
g. 19° 26' 11" E. 
: de ce cap; la lomiëre est fixe 
. milles. 



USTOCLE (Fanauï) SUi 
:, provisoirement sur ui 
I milles. Od construit 
E.) 



IIPEL 

tonnant de 30" en 30", ii QIC 
i N. du cap ; élevé de 110', il se 
au S. 30' E. par lé N. Les terres 
02 autres degrés. 
17' 21'- E. 

;. de la baie Kapsali partie S. de 
B de 8 à 10 milles; il conduit au 
et se voit entre le N. 32° 15' 0. 
Long. 20°ZiO' 11" E. 
e) sur le cap. Lat. 36° 41' 15" N. 
i faible portée. 

le cùté E. de l'entrée du port; 
10 milles. Il faut, en venant de 
i, avant de mouiller. 
ÎKafE. 

loude S. E. du mule N. ; élevé de 
côté 0., et de 1 mille seulement 
eux promoutoires de l'Ile. On le 
ntrant. 
I' 22" E. 

p" de cet Ilot, à 2 milles O. de 

Insi que la rade de Salamtne. Il 

lible 1 17 milles. Il montre, lu- 

at trÈs-vif 10", puis éclipse, etc. 

5' 32" E. 

la p" 0. du Pirée; feux fises rouge 

màt, à 3" de distance ; leur porlée 

une tour en pierre. (37° 55' 50" N. 



E. Deuï feux de lanterne existent sur les tÉlcs des jetées 
an de l'autre ; on passe entre les deux pour donner dans 
; celui II. est rouge: ils n'ont i^tfant -çotWa \.'ïfe&-^'(Sù'®.. 
Ai-JMrte est par 37° 56' 15" N. %\ IV VT^Sil'^. 
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174 MÉDITEHRAlrtE — RHODES — CANDIE. 

Ces feux flottants des bancs Hermus et leni-Kalé font 
les dangers que présentait la navigation dans le golfe de 

Fixe rouge, sur Tangle N. de Sanjak-Kaîesn, fl a3 

de portée. 

(Flottant) sur Textrémité du banc Samyak. Il porte 21 

fixes verts à Taplomb sur un navire mouillé par 11". Le feai 
périeur est élevé de lo"" et visible à à milles. 

Lat. 38" 25' 15" N. Long. 24" UV 57'^ E. 

SC/\LA->t:0VA, fou de port /Ire, sur la pointe N. 0. de 11 
contre le mur de la forteresse, à droite, en allant au moi 
Hauteur 30"', portée 6 milles. 

Lat. 37" 51' 30'^ N. Long. 2^ 56' 20'' E. 

VATIIï, feu de port (C./i) fixe, sur la pointe Cotzica, à 
en entrant dans le golfe, côte N. de Pile de Samo$. Il est 
de AO" et visible à 6 milles. Lat. cTU6'2(y' N.Long. 24'39'iK'l 

TIGAM. Fou de port fixe sur la p** Fonia, côté S. de 
à tribord en entrant dans le port ; il est élevé de 22" et 
h 6 milles. Lat.ST /il'SO'^N. Long. 24-38' 20" E. 

KALOLïMO (Phare C. U) tournant de l' en l' sur la partie Ri 
rilot; le feu est élevé de 55°" et visible à 10 milles. 

Lat. 37 " 3' 30" N. Loniï. 2Zi" UT 12" E. 

COS (Fanal C. U) fixe rouge, à 150"" de la p'^ Koum, extrémité] 
do l'île; il est visible à 5 milles. Lat. 3G" 55' N. Long. 24^58' 8"! 

roL\Ti':-nLSSEI\ (Fanal) fixe vert élevé de 25° et visiWe i 
5 milles. Lat. 36" 57' 30" X. Long. 24" 57' 0" E. 



RHODES — CANDIE 

PiIIODES (Phare D. 4) tournant de 1' en 1', sur la tour Sdini- 
Elme, au côté E. de rentrée du port, à 25™ au-dessus de la M 
et visible à 14 milles. Lat. 36" 26' 0" N. Long. 25" 56' 5'' E. 

Fixe rouge, sur la pointe Komibournou, par 36" 27' 15''S- 

et 25" 55' 30" E. Son élévation est de 17-° et sa portée de 4 milleSi 

PALEO-KASTRO. Fixe, à l'extrémité de Fîle. (Proposé.) 

CANDIE (Fanal) feu fixe, sur la jetée de Megalo-Kastron,^^^ 
au-dessus de la mer. Sa portée est de 10 milles. 

Lat. 35" 21' 0" N. Long. 22" 48' 40" E. 

JîHITlIYMNO (Fanal) fixe, élevé de 15"', sur le bout de la jclée, 
visible à 10 milles. Lai. 35^^ ^1' ^o^" ^.\.qxv^.^T ^' *^'^ ^. 
CAP D/ŒPANO (Phare C") Ix ^Q^"^ ^ç,Vç;^\\fea»Xè.^\s.^Y>^'^ 
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éclats rouges, de minute en minute. Il est visible à 15 milles, 
élevé de 60-". Lat. 35" 28' W N. Long. 21" 5/i' 26" E. 
SUDE, feu fixe vert (G. U) sur cet îlot; il est visible à 6 milles 
vé de 25". Lat. 35" 28' 55'^ N. Long. 21" 49' 25'' E. 
CANÉE (Fanal G.) sur le bout du môle E. Feu fixe, de 
illes de portée et de 23" d'élévation. 
. 35" 30' 50'^ N. Long. 21° Ixi' 15" E. 



DETROIT DES DARDANELLES 

)UM-KALEH (deux Feux) fixes rouges, sur la batterie 0. de 
fhKalehy premier château d'Asie, côté S. du détroit; ils sont 
eaux et se confondent ensemble à 1 mille J ; ce sont deux feux 
ort qui servent à faire reconnaître la passe. 
0"0'9"N.et 23' 52' 12" E.) 

IP HELLESPONT (Phare D. 2)^ feu tournant de 1' en 1', 
N. de l'entrée S. du détroit ; il est élevé de 36" et visible à 18 
îs. Lat. /lO" 2' 35" N. Long. 23" 50' 57" E, Il fait reconnaître 
îtroit quand on vient de V Archipel. 

îDDUL-BAHR (Fanaux). 2 feux fixes verts , sur Seddul-Bahr, 
Hier château d'Europe; ils se voient à U milles, étant élevés 
6». Lat. /i0"2' 18" N. Long. 23" 51' 50" E. 
DINTE KEFIS (des Barbiers), feu tournant (D. l\) rouge h 
>ses de 30" en 30'', près de la batterie en ruine, à 1 mille dans 
O.de la pointe des Barbiers; ce feu a une portée de 12 milles, 
it élevé de 18 mètres (ZiO" 5' /il" N. et 2/i" 2' 20" E.) 
IMASIEH (Fanaux). 2 feux fixes verts sur la batterie qui est 
es de Kilid-Bahr; ce sont 2 feux de port, visibles à U milles 
t élevés de 15 mètres (40" 8' 50" N., et 2/i" 3' 15" E.) . 
lANAK-KALESSI (deux Feux) fixes rouges^ d'une portée de 
[lies, sur la batterie basse du 2» château d'Asie, côté 0. de la 
de Chanak ; ce sont deux feux de port, qui signalent la posi- 
du château et guident au mouillage de la baie des Darda- 
is, Us sont élevés de 17 et 13" (ùO" 8' 33" N. et 2Zi" W 20" E.). 
\GARA-KALESSI (Fanal D./i) fixe varié par des éclats rouges 
0" en 10", précédés et suivis de courtes éclipses qui ne sont 
les qu'au delà de 5 milles. Il est sur la tour ronde du château 
Jagara-Kalessi, et sert à faire contourner la pointe dangereuse 
hgara et à prendre le mouillage, ^ao" il' h^'^.^\.1K W tx^" ^.\ 
WâM-KALESSI (Fanaux) sur labaUene ^i^& ^\i\iVi\^ ^^\^ 
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^mouillera 

'Vord. 

iiioiiil- 

••' lilolsi- 
i-r i>rendre 
. >rr;ivier, a 

.lill.'S. à 259- 
= dans le golfe 

ia ]>lus avancée 
; il est élevé de 



tl 11 Sérail, côléO. de 

•y i\i}ii éclats verts de 
ijhscs; H est élevé de 
l, û 15 milles de dis- 

"Il signaler restrémité. 
■\V6 de 18" et visibles à 
\. lil 26" 42' 8*' E.;. 
H'C, à rexlrémilé du banc 

s- r(;r/« de /i milles de por- 

\. et 20' M, /|5 " E.). 

î ^t/5 en triangle, élevés de 

r<'.\trémité du banc qui ter- 

. (ie laquelle on mouille, par 

■V K.). 

. .'7,s' de 4 milh's de portée sur la 

\ . 55" 0. de Therapia. 

>ur le promontoire Panium, côté 

.nyr; feu/ir^, élevé de 58" et visible 

iilréedu Bosphore quand on vient 
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FENER-BAKCHÉ (Fanal D. à) sur rextrémîté da cqi, m 
Scutori, à l'entrée & du Boiphare^ côté £.; fea /te élefé 
et de 10 milles de portée. Lat. UO"" 57' W N. Limg. 26*41' 

Un banc de 5 à 6 milles d'étendue gltà 2 eucâriuresda 
delà côte. 

TOUR DE LÉANDAE (deux Feux) fixe$ rtmga sont su 
tour, côté E. de rentrée du Bosphore à PO. du banc; ils sa 
blcs à & milles et élevés de 21 mètres (&r 1' 2^' N. el 26r ftO' i 

KANDnj (deux Feux) de port /tes rouges à Taplomb 
Fautre, élevés de 34" et visibles de 4 milles, sont sur cette 

KLAMDLIDJA. Deux feux fixes rouges élevés de 28* et vi 
A milles, sont également sur cette pointe. 

MNG OUMOUR (Flottant). Bateau rouge à 3 mâts portt 
cun un feu ; il ftit connaître la position de ce banc et la li 
du canal entre lui et la terre; les feux sont rouges et se^ 
4mUles (41" 9" 2riN. çt 26" 43'45"E.). 

POINTE JERON. Deux feux fixes rouges, sur le fort San 
élevés de 14*" et visibles à 4 milles. (41* 10' 30" N. et 26° 44' i 

ANATOLI-FENER ( Phares D. 3) sur le promontoire fferi 
côté E. de rentrée N. du Bosphore; feu fixe varié par de 
do 2^ on 2' dont un rouge et deux blancs, qui sont préc 
suivis d'un aflaiblissemcnt de lumière ; il est élevé de 76~ 
ble h 20 milles (41" 12' 50" N. et 26° 48' 44" E.). U fait recc 
rentrée du Bosphore en venant de la mer Noire. 



MER NOIRE 

On peut naviguer dans la mor Noire, adoptant pour la variation ni 
moyenne do 10* N.O. snr les côtos Européennes; de 7» 30' N. G. sur 
Grimée; do 5° dans la mor d'Azof ; do S» 50' sur la côte de la Mingrelù 
9« BUT celle d^Anatolio. Le mouvement séculaire, qui est rétrograde, rest 
miner. 

RUSSIE 

KARA-DODROUN (Phare D. l)sur le cap à 22 milles G. , 13 
du Bosphore, feu tournant à éclats de 10" en 10" et c 
éclipses no paraissent totales qu'au delà de 8 milles; élevé 
sa portée est de 22 milles. Il fait reconnaître la position de 
du Bosphore en venant delà mer Noire, 
r^^* hV 19" ib" N. Long. ^6" ^2^1' ^" ^. 



MER NOIRE •- RUSSIE. 179 

BOURGAS (Fanaux C U) firmes verticaux de 6 milles de portée sur 
la partie N. E. du rocher Papas, au côté S. de la baie; le sup. élevé 
de Ii0\ Lai UT 28' 50" N. Long. 25" IZi' 30'' E. 

VARNA (Phare D.Zj) sur le sommet du cap Galata, au S. de l'en- 
trée de la baie. Le feu est fixe, élevé de 50" et visible à 10 milles. 

Lat. US" 10' N. Long. 25° 38" 26" E. 

. Feu de port fixe rouge, à tribord en entrant au mouillage, 

cl à 30" 0. de la batterie; il se voit à U milles; élevé de 15°. 

Lat. 43* 11' AO" N. Long. 25" 36' 11" E. (Var. 3" 20' 0. en 1863). 

GHABLAH (Fanal D. U) sur un morne du cap Chablah, côte de 
Bulgarie à 36 milles E., 32" N. de Varna; le feu, élevé de 35" 
est fixe et visible à 8 milles. Lat. US" 32' 55" N. Long. 26" 16' 55" E. 

KUSTENJEH (FanalD. U) sur ce cap. Par M" 10' N. et 26"19'ZiO" E. 
Ce feu est fixe, élevé de 20" 6 et visible de 9 milles. 

SAINT-GEORGES (Phare D. U) au côté O. de la bouche Saint- 
Georges (Danube). Feu tournant montrant alternativement chaque 
minute des éclats rouge et blanc suivis d'éclipsés totales ; il se voit 
de 12 milles, étant élevé de 20"*. 

Lai UW' 61' 5" N. Long. 27'» 16' US" E. 

SOULINA (Phare) feu fisc par Ub" 9' 37" N. et 27" 20' 26" E. à 
la pointe O. de la bouche Soulina; il sert avec celui de l'île des 
Serpents à reconnaître et donner dans le Danube; sa portée est 
de 10 milles et sa hauteur de 19" 7. 

— La digue nord porte un feu fixe rouge de 6 milles de portée. 

FIDONISI ou Ile des Serpents {PhQ.reD. 2) feu tournant, de 30'' en 
30", sur le sommet le plus élevé de l'île, à 2U milles N. 75" Zi5' E. 
^u feu de Soulina; à moins de 8 milles on voit toujours une 
'ueur entre les éclats ; son élévation au-dessus de la mer est de 
60'» et sa portée de 18 milles (Zi5" 15' 35" N. et 27" 53' 10" E.). 

TZARIGRADSKAIA (Fanaux D. U). Cette passe du Limane du 
^ntes^^r a une balise au côté gauche en entrant; elle est composée 
O'un mât avec trois vergues horizontales placées dans le sens de la 
plus grande profondeur de la passe. Le sommet a 19" au-dessus 
de la mer. La nuit, on hisse deux lanternes aux extrémités de la 
vergue inférieure, dans l'alignement de la passe. 

Lat. Zi6" W 50" N. Long. 28" 7' 11" E. 

FONTANA (Phare D. 1) à 6 j milles S. du port de quarantaine 
d'Odessa. Son feu est fixe, jiour le distinguer du phare de Tendra. 
Lat. /i6" 22' Zi9" N. Long. 28" 25' 19" E. La hauteur du feu est de 
S2" 7 sur la mer, et la lumière visible à 16 milles du N. IZi" E. 
au S. 33" O. par VE. 
ODESSA (Phare D.ù) Feu fixe monlYaxvl \m éclal Tou^e, ^^^^ 
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à 12/i"* 24 au-dessus de la mer et visible de 23 milles sur 
iT d'Azof , éclairant rhorizon depuis le N. 22° O. jusqu'au 
O. par le N. et TE. Lat. liS" 23' 15''N. Long. 34" 18' 8'' E. 
pose chaque année des amers sur les langues de terre de 
et de Bieglits, portant des pavillons le jour et des fanaux la 
d'une portée de 9 à 15 milles. 

VDIANSK (Phare C. 3) près de Text. de sa langue de terre, par 
\' 30'' N. et 34' 26' 0" E., feu tournant avec éclipses de 1' 
qui a une portée de 10 milles. 

— (Fanal) sur Text. du brise-lames, feu fixe élevé de 4'"5. 
LOSARAI (Phare G. 2) à feu fixe, à l'extrémité de la langue 
re, qui se prolonge en mer de près de 5 milles : il est élevé 
"9 et visible à 10 milles, du N. l?** O. au N. 39° E. par l'O., 
ît l'E. Lat. 46" 52' 14" N. Long. 34"^ 59' 46" E. 
ÎLITZ (Flottante. 4), à 5 milles jé S. 6.30'E. de la pointe de ce 
Il est unique et visible à 7,7 milles de TE. 11° N. à l'O. 12° N. 
S. avec 13" 3 d'élévation. On le laisse à bâbord en allant à 
irofj. Lat. 47° 2' 28" N. Long. 36° 14' 21" E. 
2TCHESK0Ï (Flottant) à feu rouge, signalant une pointe 
ireuse, au N. 29° O. de la ville de Margaritov. 
RSKI-OSTROVA (flottant) sur l'extrémité intérieure du banc 
dangereux) qui s'étend à 6 ^ milles dans le N. O. des îlots 
3lc de ce nom ; bateau à 2 mâts portant deux feux fixes 
aux. Lat. 46° 69' 16" N. Long. 35° 53' 41" E. 
a. Ces feux flottants ne sont en place que pendant l'été, 
int le jour, ils portent un grand pavillon blanc au mât d'avant 
ge sur celui d'arrière. La nuit, leurs feux sont de couleurs 
les aux pavillons. 

CHYPRE — CARAMANIE — SYRIE 

TA (Phare) sur le sommet S. 0. de ce cap, baie de Limassol; 
e à éclats de 2' en 2' qui sont visibles à 15 milles. Hauteur 58"'. 
, 34° 33' 45" N. Long. 30° 41' 35" E. 
I (Fanal G. 4) feu fise sûr cette pointe, à 6 milles 1/2 
0. de Larnaca; il est élevé de 28 mètres avec une portée 
nllles. Lat. 34" 48' 30" N. Long. 31° 16' 35" E. 
INAGA (Fanal C. 4) feu fixe rouge à 150" de l'Office de la 
ntaine. Il est élevé de 14™ et visible à 4 milles. 
, 34° 54' 0" N. Long. 31'' 18' 60" E. 
SAN-EL'KAHPÉ. Deux feux fixes b. Vap\om\i\\»v^' 
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il i')()'*i\(* IVxtr. rie la pointe do Bagasse; le sup. éleTé de 15*,TisiblB 
il r, milles. Ut. 36" iW 30''N. Long. 31' Sy •" E. 

MhIUïYN (Phare) sur la plage à gauche, en entrant au iD(KiiU||& 
Il eftl (ixe à éclats de 2f en 2', élevé de 15" et Tîsible à lAniR^ 

Lat. 36" /|5' 50'' .N. Long. 32" 18' 0" E. . , 

K ARAD ASCf I (Fanal) fixe, par 36' 32' 40 " X et 33" 1' 30* B-V 
éiévatirMi est de 40" et sa portée de 8 miUea. 

ALKXANDKETTE. Deux feiLV fixes à l'aplomb l'un de Ta 
Aur la p'* O. de la rade; le sup' élevé de 16°; portée 5 iiiilkt&; 

Lat. 36";i5' 50" N. Long. 33" 59' 40" E. 

fiATAKfP.. Feu rouge au côté >'. du Château, à gauche ei 
trant; il est élevé de 15" et se voit de 4 milles. 

Lat. 35- 3r 15'^ .N. Long. 33" 27' 16'' E. 

(Phare) sur la p"^ Raz-^bn-Hani à 5 milles N.O. de 

takié^ feu fixe à éclats chaque minute. Il est élevé de 14 
et visible à 13 milles. Lat. 36'* 35' O" N. Long. 33» 24' 0" E. 

TIWPOLL Feu rouge (G. 4) sur l'Ilot Bluff (en arabe El Rai»^) 
ri a 17"* au-dessus de la mer et se voit à 5 milles. 

Lat. 3/1" 'IW 25" N. Long. 34" 24' 5" E. jl 

Fixe rouge sur la citadelle de Tripoli, par 34* 27' S. A 

33" 2îi' E. 

lîKVnOLTII (Phare D. 4) sur la pointe N. O. du cap. Le/î«est 
tournant i\\\ nno minute et visible à 13 milles, étant éle\'é de 38'. ' 

Lai. 33" 50' W' N. Long. 33" 9' 46" E. 

Vi\\\ de P. fixe rouge, sur la p*'' basse du Château-Fort, 

près de la douane, élevé de 18 mètres ; il se voit à 4 milles. 

Lat. 33" /i9' 40" N. Long. 33" 12' 8" E. 

CAÏF^A. Deux ïanx fixes, à l'aplomb l'un de l'autre surhl 
(Hi/lteau (l(i la ville; ils se voient à 5 milles; le sup' élevé de 2(fi 

Lat. 32" /|7' 40" i\. Long. 32" 44' 45" E. 

SAl\T-JKAN-I)'A(:i\E (Fanal) fixe rouge sur les remparts, dans 
ro. de la ville. Élevé de 14" et visible à 10 milles. 

LaL 32" 55' 28" N. Long. 32" 43' 37" E. 

(Phare 1). 3) sur la terrasse de l'ancien château, /tof* 

éclatH de 2' en 2'. Il est élevé de 125™ et visible à 18 milles. 

Lat. 32*» /i8' 0" N. Long. 32° 41' 45" E. 

.TAFFA (Phare C. 4) au S. 0. de la ville; feu tournant del'c'f. 
1', alternativement blanc et rouge^ à 21™ au-dessus de la mer et 
visible à 14 milles. Lat. 32*^ 3' 10" N. Long. 32° 24' 29" E. " 
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ÉOYPTE — TUNIS 

ysCT-^AÎD (Fanal D. 3) feu fixe, à rentrée du canal de Suez, à 
iiilles'S. E. de Damiette; hauteur 19" 8, portée 10 milles. A 60" 
i" O. du phare, il y a un mât de signaux avec deux vergues. 
ati 3i' 16' N. Long. 29° 69^ 2r E. 
E NIL. Des feux sont proposés pour les bouches de Damiette 
)f^ Rosette. ^ 

l£EXANDRIE (Phare), feu fixe sur la pointe Eunostôs, par 
11' 59^' N. et 27" 31' û5" E. Ce feu a 55" au-dessus de la mer, 
6t p(»*tée est de 20 milles. La tour du Marabout lui reste à 
lilles 7 S. 53" O., et l'ancien phare à 1 mille 7 N. UT E. 
368 feux sont proposés pour Derna, Benghazi et Tripoli. 
SODLKTTE (Fanal). Pour indiquer plus sûrement le mouillage 
'^Sk'Goulette, on a installé un fanal à feu fixe rouge sur Text. de 
jetée de TE. ; il est élevé de 12", mais il n'a qu'une portée de 
MlleÉL Lat. 36" US' 20^' N. Long. T 58' 16" E. 
CARTHAGE (Phare) à feu tournant de i' en 1' et dont la révo- 
ion s'opère en 3'. Placé au sommet du capCarthage, il indique 
Qtrée de la baie de Tunis. Portée, 16 milles, hauteur 127". 
Lat. 36" 51' 55" N. Long. 7" 58' 35" E. 

ESQUERQUIES (Phare D. 2) sur l'île Cani-Khelb ou Roche du 
tCHy à 11 milles E. du cap Blanc, feu fixe élevé de 39" et vi- 
le à 18 milles. Lat. 37" 21' 0" N. Long. 7" l\i\' 21" E. 

ALGÉRIE 

iA GALLE (Fanal D, U.) à feu fixe visible de 10 milles de TO. 

.N. au N. 70" E. par le N. ; il est installé dans une tourelle sur 

>resquMle, à gauche de l'entrée du port. 

^l 36" 5/i' 0" N. Long. 6" 6' 17" E. 

ÎAP ROSA, par 36" 57' N. et 5" 53' 30" E. (En projet.) 

iONE (Fanal D. U.) à feu fixe sur la p** du Lion, 1400" N. E. 

ïjort; son élévation est de /i9" et sa portée de 10 milles. 

^i: 36" 54' 30" N. Long. 5" 26' 6" E. 

— - Fixe (C. 4) sur la pointe Cigogne. C'est un feu de port 

01) se propose de colorier en rouge pour le distinguer du feu 

rusine û'Asbilik qui est dans le S. 45" 0. 

- — Feu fixe de port, sur le fort Génois. 

^AP DE CARDE (PJjare C. 3) îi l'entrée du ^o\fe. de. Boue ^^^ 

^S'8''N.et5''26'à9''E. Son feu h dclipses, (\vx\ ^ç^ mç.ç)i^^^v^^ 



ILES É^A1S£S DE L'OCÉâH ATLAITIOVE 

BEJ;Ml IC^ liurt II. a hz somme: àt it coVAut CiW*.|ar3riy 
f S. t: €?• Il» il::' C' : £.:«l l-r c f:.-^.> cLa^De ai est au scmnel 
â'niHr l'ju* *:L 1er- i iil»* Li-Dt-âsiiî :'if i& uitr. La pc»rl« dnfci 
ei ii-iuuiM à*: t^ r.l.t^^ Lt riiL.ut dhit *ribiA laplos èferéek 
ot jfrîiî «j-'iL:fH.'j, j*: i-z m ^ >J: su: ic»l; rbcirizcni . «oepléenti» 
It >. itl* £. e: it ^. ^' £.. t: it >". i6' £., t: k \. 55' E^ oàhl 
terrât k Eas^a-ii:;- 

A iDC'iii ûtr li: iLlli-s X. F-, cg toïi hl tu Êie €nîre ses édab; 
c'est a oîîl:*- cisiLiix çu"^ :lz: Sr truz It Dnit, pour n'approcher 

Lit ittiLt ià*:i'0-. C'ii lie i'j'A p=â cjtprocLer à moins de 12 mille» 
dn ir^u, A nzh: el tD 2::1=;ûli.î î.l: it N. on doit >irer aa large 
aussitôt qu'on t:.:1 le ieu ^luî jt S., par rapport aux dangers de 
ctttfe pai-lKr dt nie Vil* o(»- . Vlt. 7' 6 O. 

Phare- sai > chp Saitiî-Darid, £n constroctioD). 

SAL\T-MICH£L Aç.'res . In jiiare est en oonstractiOD sor le 
fort SanUt-Clara, ^ Puiûa-Dtljad/ï, 

CANARIES 

ALLEGP.ANZA (Phare D. :* sur ia p* Delgada lies CaDaries) 
tournant de 30" en SO '. S-jn eJ^vation de 17' 5 le fait apercevoir 
à 13 mille?, du N.-O. au S.-O. i>ûr i*E. 

LtxL 29" 23' 58 ' >. Loû^- 15 50 30 O. 

LOBOS 'Phare D. i; sur celte ile, au N. de FuertevenW 
(Canaries), feu fuce rouge, élevé de 29=* et \isible à 9 milles, entre 
J'O. 6" S. et le S. 6* E. par le .\. 

Lat. 28" /j5' 25'^ N. Long. 16^ 9 27 " O. 

JAMMA fWiare C. D. 3y sur cette p'% la plus O. de Hle Fm- 
teventura, le feu est tournant chaque minute, élevé de 33"" et vi- 
sible à 15 milles, du .\. 10" E. au S. 8Zi" E. par TO. et le S. 
(Var. 20" 15' O.) Lat. 28" 3' 0" N. Long. 16'' 51' W O. 

LSLÈ'I'E (Phare 1). 3) au sommet du mont le plus N. de Hslèlc 
((i^^-Canarie), feu à éclats roiujes de T en 2'; il est élevé de 249' 
et mt voit entre To. 3" S. et le S. 16''E. par le N., à la distance de 
18 milles. Lat. 28" 10'Zi2'' N. Long. 17" 43' 39" 0. 

PALMAS (Fanal) sur la tôte du môle , feu fixe de 5 milles de 
/JOJiéa. Lai. 28" T &' N. Lou^^. \.r IxV ^" O. 
AMOA (PL D. 1), Bur cet llol, ^ Ye^li^mW^-^- lÊ.. ^^^^^^^^ 



AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. i9i 

éclats de 3' en 3', élevé de 2Zi7"sur une tour grise, de 

:res et visible à 35 milles. 

' 35' 25'^ N. Long. IS** 28' 29" O. 

-CRUZ. Feafixe (CD. l\) sur la pointe la plus élevée du môle 

Cruz^ situé sur la côte E. de l'île de Teneriffe. Il est élevé 

ît visible à 9 milles. 

• 28' 30" N. Long. 18° 35' 19" O. 

'eu rouge provisoire, sur l'extrémité du môle, qui n'est 

Qé. Il est à 51" dans l'E. du feu blanc. 



AMÉRIQUE 

COLONIES DU NORD 

ILE (Phare D. 1) sur la pointe N. 0., à l'entrée du dé- 
nom. C'est un feu fixe élevé de l/i3°et visible à 28 milles. 
15 mars au 31 décembre. On fait des signaux; on tire le 
la brume. Var. 35° 30' O. 186Zi. 
53'0''N.Long.57°Z|3'9''0. 

-AMOUR (Phare D. 2) à feu fixe sur la p** S. de la baie 
l éclaire les deux tiers de l'horizon et se voit à 18 milles, 
de UT". On fera des signaux avec un sifflet, et en cas 
ment du sifflet avec un canon de neuf. 
27' 30'' N. Long. 59° 11' 3" O. 
VVADHAM (Fanal D.) sur une tour ronde, rouge, placée 
, E. des îles du groupe, à l'entrée du sound de Sir* 
amilton. C'est un feu fixe élevé de 29" 3 et d'une por- 
nilles. Lat. /i9° 35'ZiO"N. Long. 56'' 5' 15" O. 
STA (Pliare D. 1) sur le cap de ce nom. Feu tournant à 
de 1' 30", montrant alternativement un feu rouge et un 
son élévation est de /i5'" 7 au-dessus de la mer, et sa 
18 milles. Lat. Ix^" /i2' 0" N. Long. 55" 25'27"0. 
lant ouvert de la p'* Spillcr, il fait parer les roches 
elées Flowers, qui sont entre la p" N. de Catalina et 
île Bird{VRr, W 0. en 1866). 
INITÉ (Pliare C. U) sur File Green, côté S. Il est fixe et 
) milles, entre le S. 34** 23' O. et le N. 10° 53' E.; son 
st de 28°' 2. 
30' 15'' N. Long, ^b" 2.2' ^9" 0. 
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ILE BAGALHAO (Phare G. 1) à éclats de lO'^ en 10" ; il estjW 
sur rextrémité N. de File, entre les baies Trinité et Cmf^Ml 
Sa hauteur est de idZi" et sa portée de 28 milles. 

Lat. /i8° 9' 0'' N. Long. 55" 11' r O. 

HAVRB-DE-GKAGE (Phare) feu fixe sur Ttle extérieure de fèj 
trée; il est élevé de 46- et visible du N. 1 1" 37' O. au S. !!• 37'^ 
à 18 milles de distance (47' U^ à(y' N. et 55" 28' 2/t" 0). Oni 
l'arrondir par le N. pour entrer, et on peut l'approcher de ; dei 

(Fanaux) sur la pointe de la plage à l'entrée du porî'ttj 

sont deux feux fixes (an gaz) verticaux à 10" l\in de rautre;r 
sont élevés de 12 et 5" et visibles à 11 milles. 

SAINT-JOHN (Fanal C. U) feu fixe, sur le fort Amherst, ausiiil*!|| 
rentrée; visible du S. 37» 23 O. au N. iV 37' O. àiemiikil 
distance. Lat. UT 33' 50" N. Long. 55" 0' 27" 0. 

On appelle le pilote en hissant une lanterne à la vergue. 

Feu inférieur fixe rouge, élevé de 15" 2 et placé sari 

toit de la maison de la douane. Lat. 47* 34' 2" N. Long, bb" V 56'( 

Feu supérieur fixe rouge, à 2 câbles du précédent, fA] 

d'une chapelle en face de la cathédrale, à 68" d'élévation. 

Ces deux feux en ligne N. 84° 57' 0. guident dans les 
du port Saint-Jean. 

SPEAR (Phare) sur le cap, feu tournant. Son élévation erti 
82°" 5 au-dessus de la mer; sa portée est de 22 milles et ses 
ont lieu de 1' en 1'. Ce cap est accore et presque à pic. 

Lat. 47" 31' 10" N. Long. 54" 57' 9" O. (Var. 26" O). 

FERRYLAND. Un feu est proposé pour ce cap. 

CAP RACE (Phare C. 1) tournant en 30" sur ce cap, p" S.l 
de nie de Terre-Neuve ; son élévation est de 54"" 6 et sa portêi 
de 19 milles. A 45° dans le S. du phare, il y a une vieille bal» 
de 7" 3 de hauteur, peinte en bandes rouges et qui se termii 
par un toit pointu. 

Lat. 46" 39' 24" N. Long. 55° 24' 29" 0. Var. 30» 10' 0. 188( 

PINE (Phare) sur le cap, à la côle S, de Terre-Neuve, par 46*1 
4" N. et 55" 51' 54" 0. Son feu fixe, élevé de 95» 4 au-dessus de 
mer, et visible de TO. 40° S. au S. 75° E. à 24 milles par un 
clair. La tour de 17"" 4 est à bandes circulah^es rouges et bl 

DODDING-HEAD (Phare D. 1) sur la p" S. de File Grand-l 
baie de Plaisance. Le feu est tournant à éclats de 20" en 30' 
est élevé de 130°, et visible à 27 milles. En venant du S., 
laisse à tribord en entrant. 

Lat. à r 0' 26'' N . Long. bT 1^ ^^" O* 
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ILE BAGALU AO (Phare C 1 ) à éclats de 10" eo 10" ; fl ât]Éli 
sv rextrémité N. de Tile, entre les baies TrimiU et Gncçil 
Sa hauteur est de 13&" et sa portée de 28 nnlles. ^ 

Ut. 48' 9' 0" N. Long. 55' il' 9" O. ^ 

ILAVRE-DE^KAGB (Pharp) feu fixe sur 111e extérîeiire de M 
ti^e; il est éleYé de 46* et visible du \. 11* 37' a au S. il* m 
à 18 milles de distance (47* à^ 40"' N. et 55* 28' 24" 0). OdI 
l'arrondir par le N. pour entrer, et on peut rapprocher de ; den 

(Fanaux) sur la pointe de la plage à l'entrée du poit j 

sont deux feux fixes (au gaz) verticaux à 10* Vun de rauln;i 
sont élevés de 12 et 5" et visibles à il milles. « i 

SAINT-JOHN (Fanal C. 4) feu fixe, sur le {ori Amherst, ansofl 
l'entrée; visible du S. 37* 23 O. au N. il* 37' O. àlGmilkil 
dislance. Lat. 47" 33' 50" N. Long. 55* 0' 27" 0. 1 

On appelle le pilote en hissant une lanterne à la vergue, j 

_ Feu inférieur fixe rouge, élevé de 15" 2 et placé sm 
toit de la maison de la douane. Lat. 47* 34' 2" N. Long. 55* i' 5i1 

Feu supérieur fixe rouge, à 2 câbles du précédeot,! 

d*unc chapelle en face de la cathédrale, à 68" d'élévation. J 

Ces deux feux en ligne N. 84'* 57^ 0. guident dans les pafl 
du port Saint-Jean. 1 

SPRAR (Phare) sur le cap^ feu tournant. Son élévation «| 
82"* 5 au-dessus de la mer; sa portée est de 22 nailles et ses M 
ont lieu de V en i\ Ce cap est accorc et presque à pic. I 

Lat. 47* 31' IC' N. Long. 54" 57' 9" O. (Var. 26* O). 1 

FKIUIYLAM). Un fou est proposé pour ce cap. I 

CAP UACE (Phare a 1) tournant en 30" sur ce cap, fm 
de 1 île. de Terre-Neuve; son élévation est de 54" 6 et sapÉ 
do il) milles. A 45" dans le S. du phare, il y a une vieille)! 
do 7** 3 do hauteur, pointe en bandes rouges et qui se H 
par un toit pointu. I 

Lat. 4«'' 39' 24" N. Long. 55* 24' 29" O. Var. 30* lO'afl 

IMNK (Pharo) sur lo cap, à la côte S. de Terre-Neuve, parifl 
4'" N. ot by 51' 54 " 0. Son fou fixe, élevé de 95- 4 au-dessol 
mor, ot visible do TO. 40** S. au S. 75* E. à 24 milles par ufl 
clair, l.a tour do 17"* 4 ost à bandes circulaû*es rouges et bJM 

tH)lU>l.\r.-llKAO (Pharo 1). 1) sur la p'* S. de Tile GrafdM 
haie do Plamnce. Lo feu est tournant à éclats de 20*^ eod 
est élovo do 130", et visible à 27 milles. En venant duS^ 
lak^t' à tribord eu entrant. m 

Lat. 47* 26 N. Lw\s. "^T ^' "^gl O. A 
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SÂINTE-MAIUE VbBt D. i -^s amicK 4be 1' d i' et 

iQt alteniativeaKai «ne Lmmiîr» ::nix» «c baBcbe ^ v 
i6 milles, U toor «Uot-îte^*»: ie lié* f. 
Zi6* W 3iy ' >. Lonç. 5«r *t iî' O. 
iT-PI£RRE {Phare ÊfLi str'jt T-ste^ ririiiinf.MgfeS,<g 
est UD feu /Ej^ a **cLiis Êitan *t rvÊ^ tt 3*'^ «s ^ÊT . 4b 
UernativvioeBt fkcx «ciati teocs ^ sa «d^ iqobe. Ë «L 
B 6/i* et TÎsiUe à âO mâJsL 
ÛG" A6' 3 ' X. Long. ÔST 23^ 16 ' a TIP MT . 
m est masqué dans k putii^ ia 3. /OiT îes feiatcs lors et 
iDt-Pierre. 

rtir du i*' avril joaqa'aa 1*^ os^^cûrt. ten fifww «Ta- 
sont tirés ded«ttlM*aP!s»atJégstoiJggeT!rtaati«tw«^ 
avec des înleiralfes de ^ ; et «kî» i«^â 6 ÂiKcsisids oatiB 
à 6 heures du soir. Les navire Is Sar^ ^ ûreMct k et- 
ur recoDuaitre leur pcsîiûa zf^fnc: rt^xii» cgg^ P*^*^ <»Qp. 
. (Fanal a ^) air la P^ûT^-c-Cc»», fei '2t pr.n /Ui?^ cfefé 
' et visible de 6 milles, aTticnr li 15 sai «ne V diastâjn 
46- 47' 2^ N. LODZ. Mr 2S 27' O. Vir. 57* ilT O-, IJJ^i. 
Feu (G. U) fixe nmQe ai Qc«rl ife îa vl^je. d^ isr d& kuiievr 
nies de portée. 

deux feux, ^iis l'un par Faotre,. o>&i:i>bat duH k mî^ku d« 
î, entre les roches BttiraMd et rAV-acr-Ckinu. 
GER (Pnare) sur ce cap bafe FortwMjs, feu à éeleU cbâqtK 
est élevé de 124* et nsibîç nr Vj^\ ^'uoiofjti k 25 miUes 
i de l'O. 7* ly S. ao .\. 29' i5' O. oj la terre le cache, 
liT 15' 30" ^. Long. 58* 11' b^' O. 

GOLFE SAINT-LAUIIEIIT 

iTT-PAUL (I^iare de File). Deux Canaux sont aux pointes 
les N. et S. Le premier est fixe, trës-brilUot, élevé de 42*67, 
i Ilot séparé. 11 est visible dans le S. de tous les points du 
M, excepté entre le?5. 12* O. et TE. 47* 3î., où il est caché 
5 terres. Sa tour est blanche. 

feu S. est sur la pointe S. O. de lUe et peut se voir par le 
liMis les points, excepté entre le S. /|8*E. et TO. 25* S., où il 
i&é par les colKnes. Ce fen est tournant de l' en l' et sa tour 
ilë; il est muni d'une cloche de brouillards qu'on entend de 
^« Ces feiK ont une portée de 20 milles; ils sont d'une 
B utilité pour la navigation du fleuve Sainte-Laurent. 
IV. par LaL 47" 13' 5(K' fr. Long. 6T W W O. 
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ILE MADELEINE (Proposé). Sur les roches Bird. 

CAP ROZIER (Phare D. 1) fijce sur la p« extrême du cap, au 
E. de la baie de Gaspé, par Zi8" 51' 37 " N. et 66- 32^ r a 
élévation est de Ui'^ 3 et sa portée de 17 milles. Il est allumé 
20 mars au 31 décembre^ et éclaire les deux tiers de ThorizoïL 

ANTiœSTI (Fanal) à feu fijce vers l'ext. E. sur Healh-Poni, 
le voit de TO. 22" S. au N. 7" E. par le S. Sa portée est de 
milles et son élévation de 33°*. 

Lat. Ur 5' 20'' N. Long. 62** 2' 11" O. 

(Phare) sur la p*' S. O. de l'île, feu tournant àei' îsn^i 

élevé de 30" 5. Lat Zi9" 23' Zi5" N. Long. 65° 55' 55" 0. 

Le feu se voit du N. 68" O. par TO. et le S., jusqu'au S. 82* E 
à 15 milles lorsqu on est élevé de 3", et à 23 milles quand ondj 
élevé de 30" A 30 milles E. du fanal, à un endroit nommé il 
Shallop-Creek, et à txS milles vers TO., à la grande baie ainsi (jM 
fanal lui-même, sont des dépôts de provisions pour les naufrage 

(Phare D. 2) sur l'extrême p'" O.de l'île, par Zi9' ôS' 3(rs. 

et 66" 52' 9" 0. Feu fixe élevé de 3ir et visible à 16 milles;! 
éclaire les deux tiers de l'horizon. 

POINTE-DES-MONTS (Fanal) au côté N. de la rivière vis-à-vis 
du cap Chat ; lanterne à 30" 5 au-dessus de la mer. Ce fanal, àfen 
fixe, se voit à 15 milles. Passez h ' de mille de la pointe. 

L'ai. /i9° 19' 35" N. Long. 69" kl' W' O. 

POINTE FATIIER. Feu fixe sur cette poinlo ; il est élevé de 13* 
et visible à 10 milles entre TO. 37° S. et TE. 27° 35' N., parleS 
Lat. Û8° 31' 25" N. Long. 70° /i7' 27" 0. Var. 21" 30' 0. (1859). 

BIQUETTE (Phare) feu iournunt de 2' en 2', sur la p**^ 0. de ril< 
Biquette, par Zi8" 25' 18" iN. et 71" 13' 27" O. Son élévation est di 
3/1"" et sa portée de 17 milles. Lorsqu'il y a de la brume ou de 
tempêtes de neige on tire le canon toutes les heures. 

RED-ISLAND (Fanal) feu fixe rouge sur Tilc de ce nom, para? 
/i^20"N. et 71° 53'25"0. La tour est également rouge; il a 23 
de hauteur et se voit à 12 milles. 

GREEN (Phare) sur la p''^ N. de Tîle, feu fixe élevé de 18" ( 
13 milles de portée. Lat. -^8° 3' 17" N. Long. 71" W 12" 0. 

On ne doit pas approcher, car un banc s'étend à ^ mille N. 7°! 

Derrière le phare, à ^ de mille S. Uli" ZiO' E., est une baliJ 
blanche, qui, étant amenée en ligne, pare le danger. 

BRANDY-POTS (Fanal D. U) fixe à 77'» de l'ext. S. E. de l'îlol 
élevé de 23" 7, on le voit de 10 milles. 

Lat. 47° 52^ 30" N. Long.!^"^ ^' IxK" O. 
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liONG-PIL-GRIMS (Fanal D. U) à S?-" à TO. du centre de l'Ile. 
Bst un feu fixe haut de ôô"*, qui se voit à 12 milles. 
Lat. 47° 1x3' 15" N. Long. 72° 5' 9" O. 
SaINT-ROCH (Flottant) dans la traverse du S., entre i bouées 
li indiquent le passage, près 'des villages Saint-Jean et Sainte- 
tne» Le bateau, qui a 2 mâts portant chacun un feu fixe de 9 
illes de portée, est enlevé en hiver et change de place avec les 
blés. Lat. UT 22' 10" N. Long. 72" 35' 5" O. 
STONE-PILLAR (Phare) feu tournant dont les éclats ont lieu 
'' W^ en 90'' ; à 90" environ de la p"' S. de Tîle du même nom, 
ir UT 12' 25" N. et 72° Zil' Zi5" O. Son élévation est de 20" et 
portée est de 13 milles. Allumé seulement du 15 avril au 15 
icembre. 

SAINTE-CROIX (Fanal) feu fise visible à 6 milles, installé dans 
le tourelle blanche à ^ mille N. de Téglise de Québec, pour faci- 
;er le passage de la ville à quelques milles en amont et en aval. 
Lat. m" 37' ZiO" N. Long, llx 5' 10" O. 
^ota. Au-dessus de Québec sont plusieurs fanaux à l'usage des 
lotes, qu'il était inutile d'introduire ici. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

ILE MISCOU (Fanal) sur la p'* BircU\ le feu est fixe rouge. Son 
lévation est de 23"° 7 sur une tour blanche octogone et sa portée 
ît de 12 milles. Un banc s'étend à 3 milles au N. 11° E. 
Lat. as** 1' 0" N. Long. 66" Zi9' 37" 0. 

ESCU\1ENAG (Phare) sur la pointe de ce nom, au côté Sud de la 
aie de MiramicU; feu fixe élevé de 21™, par UT h! 32" N. et 67" 7' 
5" 0. Sa portée est de IZi milles ; on le laisse à tribord en entrant 
ans le détroit de Northumberland. Sa tour est blanche. 
(Var. 22''/i0'O., 186Zi.) 

SHEDIAG (Fanal) fixe de 6 milles de portée, sur le quai Cliêney 
Humé pendant l'été. Lat. 46° IZi' 38 N. Long. 66° 51' tii" O. 
RICHIBUGTO (Fanal) fixe sur ce cap. En construction. 
PORT BEDEQUE (Fanal) feu fixe d'une portée de 7 milles sur le 
aai Green par UQ" 23' 32" N. et 66" 7' IZi" 0. Il est élevé de U'^ 5 
ir un pieu. 

SEA-GOW (Phare) au côté S.-E. de la baie de Bédèque; le feu 
5t fixe, élevé de 2Zi'" et visible à iU milles. 
Lat. 46" 19' 0" N. Long. 68° 8' 39" 0. 
JBLOCKHOUSE (Fanal) du port de \a NW\Çi Cîû3sx\ûV\fc, ^^B: ^'^^ 
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les. Ses éclipses sont très-rapides. La bâtisse est rouge et 
de 30", ce qui dislingue ce phare le jour et la nuit de ceux 
tbroei de Liverpool, dont les tours sont blanches. L'île Kross 
;se et boisée, tandis que Sambro est une haute roche toute 
n peut rapprocher à 7 de mille (LV). 

. Feu fixe sur la p** Batterie, à l'entrée du port. 
S-BOUND (Ile) (Phare) tournant à éclats de 30'' en 30'', sur 
le Heve , à 21" 2 d'élévation ; se voit à 12 milles ; il guide 
lonner dans la riv. le Heve, . 

lih" 13' ZiO" N. Long. 66° 36' 28" 0. 
)WAY (Fanal) feu de port sur la p** de l'Amirauté, au côté 
l'entrée. Le bâtiment est carré, blanchi avec un carré noir 
tre. Son feu fixe est élevé de 13'° et se voit à 10 milles de- 
i cap le Heve (VIP Zi5"). 

Uli" 6' 10" N. Long. 66" 52' 23" 0. 

TIN (Fanal de l'île) à l'entrée de Liverpool, par ZiZi*'l'58"N. 
67' Zi3" 0. Feu tournant élevé de 22" et visible à iQ milles, 
me tour octogone à bandes horizontales rouges et blanches; 
lats ont lieu de 1' en 1'. On peut l'approcher à { mille, en 
de très-grandes précautions. 
i Hope lui reste au S. 29** 0. 15 milles de distance. 
ERPOOL (Fanal) fixe sur la p'* du fort, à 9°" de hauteur et 
es déportée. Lat. M" 3' Zi5"N. Long. 66" 59' 9" O. 
jL (Fanal) à feu fixe, sur ce rocher, à l'entrée du port 
d. Il est élevé de 13" 6 et visible à 10 milles, 
. /i3" 39' IZi" N. Long. 67" 25' IZi" 0. 

PE (Ile) (Phare) tournant de 1' en 1', sur cet îlot ; il est 

de 12" au-dessus de la mer et visible à 11"". 

. liS° 48' 31'' N. Long. 67" 7' 2li" 0. 

HLHURNE (Phare) sur le cap Roseway, par Zi3° 37' 17" N. et 

V bU" O., à l'entrée d'un port excellent. C'est un octogone à 

:s verticales blanches et noires, très-remarquable de jour, 

m bois touffu derrière ; on y allume deux feux fixes, le pre- 

1 36" k au-dessus de la mer avec une portée de 18 milles ; le 

d a 11 mètres du sommet; se voit à 10 milles. 

rOUR (Phare) sur le cap Baccaro, par lat. 43" 26' 54" N. et 

67" 48' 21" 0. La tour est carrée, toujours blanche, avec 

phère noire du côté de la mer. Ce cap forme le côté E. du 

3arrington. Le feu est tournant avec des éclats de 15" de 

; et des éclipses de 25". Portée 12 miïïea. 

^ SABLE (Phare D). Sur rextrémilè ^. O. ôj^ \^^w»^^- 
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gUAOO (phare) feu lounoMt M 

it»aco ; les révolutions se font en SI 

(45- 19' 20" N. cl 67- 52' 4" O.) I 

horiiuntalcs lilaticlirs cl rouges. On 

l'AIlTlUINU: [Pliare} ï l'entrée d 

(tt Oa" TS 1-1" O. U fcu fixe a 3^ 

iwrtëc île 20 milles. L'entrée d< 

N. U. : N. di> celle d'Annapoli»; et 

ic S. S. G (lu porl. U tour est à 

BÎIIIet A vapeur qui s'entend de m 

distance, qunnd it f a de la brume, 

SAINT-JEAN [Katial]. Une balise 

port, qu'il est nécessaire de passer 

élevé de tO' G el visible 11 10 mille 

cales blanches i-l nuires, et mnoli 

LaL itir>" 16' a" >. Long. 68" 23' 1 

LE 1>KËAU (l'Iiare). Cette pointe 

dessus de l'autre, l^ur portée eil 

bandes horizon laies rouges et bh 

large, Lai. 43' 3' 31" N. Long. 68* 

CAMPO-UKI.LO (Fanal) à l'eit. I 

dessus lie la mer avec ud feu fixe 

à l'entrée du grand chenal des Wt 

la haie Pauxaina-Quodilg, ainsi qu'k 

Lat. ûii" 57' ÙO" N. Long. 69* U 

SWALLOW-TAIL (Phare) /■« /I; 

Manan. Il val élevé de 39" sur une t 

Lat. UW àù' (>2" n. Long. 0S° k' 

SAIHT-ASUHF.WS (Fanal) sur 1 

jetée (le la Corderie. U est élevé i 

du i\. 60° 0. au S. 50" E. par le S. 

entre ce feu et une bouée blanche. 

dangers du poit. Lat. ù5° à' 10" N. 

GANNET (l'harc) feu à éclats de 

de 20' et visible à 12 milles, sur u 

N. el 69° 7' 10" 0.i à 21 milles 0. 

l'approche de la chaîne des roches 

à nie Wesl-Seal. Le Old-Propr. 

milles N. E., elles feux de Weat-i 

'tmr est h bandes vetlical&& a(Ài«A 

U tire le (»uioiu 
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WEST-SEAL (Phares). Deux phares sont sur la plus O. de ces 
Ses, pour la navigation de la passe O. du Grand-Manan. Feux fixes, 
h 45" 0. 5° N. l'un de l'autre, et 17"* 6 au-dessus des hautes eaux, 
leur portée est de 15 milles. Lat. M" 30' T' N. Long. 69"26' 22'' 0. 

GRAND-MANAN, sur SwaUow*s-Tail, partie N. E, Feu visible à 
17 milles. Lat. M°/i5'Zi0"N. Long. 69" /i' 9"0. 
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Sabine a observé la variation annuelle de +4' ^^ pour Toronto par 43° 39' 35" N. 
t81»4i' 54" 0. Jene connais pas celles des parties méridionales des Etats-Unis 
^ la déclinaison devient E. 

les portées des feux sont données pour les plus grandes distances auxquelles on 
*evt les voir lorsqu'on a Z'^ au-dessus de la mer et dans les temps les plus favo- 
'alles. 

Les feux flottants et les phares sont souvent enlevés sans avis préalable, et 
'cvthographe des noms change aussi dans les livrets officiels. 

Les longitudes pour les Etats-Unis sont celles données par le tableau officiel de 
Washington. 

Je n'ai pas reproduit la description des phares des grands lacs, inutile à la na- 
^gation extérieure. 

MAINE 

WEST-QUODDY (Fanal D. 3) sur la p**0. de l'entrée de Passama- 
Quoddy ; feu fixe visible à 17 milles et élevé de ^0" Ix au-dessus de 
lamer. On frappe une cloche dans les brouillards. (Var. lô^O. 186Zi.) 
hiX. UliT UT 30" N. Long. 69° 18' 9" O. 

LITLE-RIVER (Fanal D. U) feu fixe varié par des éclats de 90" en 
90", élevé de 12" et visible de 12 milles, dans le Cutler, à VO. du 
Grand-Manan; par ZiZi° 39' 45" N. et 69» 31' 3Zi" 0. 

ILE-RONDE. Autorisé. 

LIBRY (Fanal D. Ix) sur l'île, par Lat. /iZi" 3Zi' 5" N. et Long. 69*» 
41' 51" O., à l'entrée de la baie Machlas, dont il porte aussi le 
Dom ; feu fixe, à 15" 8 au-dessus de la mer et visible à 13 milles. 

MOOSE-PEAK (Fanal D. 2) sur l'île Mistake, feu tournant à 19" 7 
au-dessus de la mer, par 44° 28' 27" N. et 69° 51' 43" O. et visible 
à 14 milles; ses révolutions de 4' présentent 2 lumières et 2 écli- 
pses. A 12 milîes, les temps sont égaux; mais, en approchant, 
ceux de Téclipse diminuent. A 6 milles, l'éclipsé cesse. 

JUASH (Fanal D, à) feu rouge et fxe^ sut YWe. «vxQ.^\fe^* \^\^\5«t<y^ 
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MIlVOT-EXTÉIlIELll (Phare D. 2) sur une des i 
Il est fixe^ élevé de 28* et visible à 14 milles. 

Ut. /|2" 16' 9 ' >. Long. 73" 5' 24' O. 

IMAMOLTII (Phares D. A) 2 feux /Lrn sur b 
l*un de Pautre ; ils ont 28" 2 au-dessus de la mer 
15 milles ; ils ne jxîuvent être mis eu ligne da 
d^ôtre à terre ; mais au S. cette position est nécei 
le Iwnc ttrow (fiT 0' 10^ N. et 72" 56' 6" O.). Lw 
N., on ne doit pas tenir les feux plus S. que S.^ 
ter High-Pine-Ledge, au N. de la p<* Curnet, 
tance. En venant du S., il ne faut pas ouvrir l 
mais les tenir Tun par Tautre, ce qui mène sur 
K. du l)anc lirown ; et plus loin, k ; mille de la p 
a 7- 3 (xr 30-). 

SAM>Y-\K(ilv (Fanal I)./i) feu fijre au côté Ou- 
port Rarnntapte, dans les murs d'une maison, s' 
au-dessus de la incr. Sa ])ortce est de 11 milles. 

Lat. /il" U'^' 18" N. Long. 72* 36' ûl" O. (Xl^) 

niLLI.\GSG.\TË(PhareC./i)8ur Hie, cûtéN.de 
Feu are. Sa portée est de 12 milles ; il est élevé 

Lat. Zil" 5r 36" N. Long. IT 2/i' 1/i" 0. 

MAYO'S-BEACII (Fanal I>. U) feu fixe en dedani 
portée est de milles et son élévation de 8*" dam 
de 7- 6. (^1" 55' US" N. et 72"* 22' 0" O.). 

PIIOVINCE-TOWN (Fanal Wlx) feu fixe sur lapoi 
de 8" 5 et visible à il milles. En se dirigeant 
peut tenir le pliaro de la p'* Race à ^ mille, gouvc 
jusqu'à ce que le feu de la p'* Long reste au B 
éviter la barre de Wood-Ënd ; ensuite on se din 
jusqu'à '^ mille, on le passe ot on mouille par 9% 

Lai. UT 2' N. Long. Tl" 30' 0" 0. (XP» /i6"). 

PARMET (Fanal) à feu fixe et rouge, sur la^j 
port. 11 est élevé de 9" U et visible de 6 milles. 

RACE (Phare D. 4). Feu tournant à éclats de 
peut le voir en mer qu'autant qu'il reste par le, 
est à 10" 6 au-dessus de la mer et visible à 11 

Lat. US" 3' /j2" N. Long. 72" W 25" O. 

CAP COD (Phare D. 1) près des Clay-Poundi 
par UT 2' 21" N. et 72" 23' 27" 0.;'il a 59' 
haute mer. Son feu fixe se voit à 20 milles (XP • 
' cap Cod à la p** Malabar sont plusieurs off 
de naufragés qui y trouvent tous les seGOi0~ 
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PORTSMOUTH (Fanal D. U) feu fixe élevé de 21-7 et Tisibleàj 
milles. Il est sur la p'* Constitution^ lie New-CastU, côtéO.|| 
port Gun-Boat'Skaal est à /i milles S. U" O. (Var. iû" a). 

Lai. lidT ii' 14'' N. Long. 73' 2' 21'' O. (XI" 30"). j 

WHITË (Fanal D. 2) sur la plus S.O. desiles Shoals, /m toM 
de 30" en 30", à 26'"5 au-dessus de la mer. Un éclalroogeeilfl 
de deux éclats blancs, à des temps égaux. Ge (eu se voilà 15 dj 

Lat. àT 58' N. Long, 72- 57' 13" O. On y relève : (smûM 
ikouth 7 li milles N. 22» O. ; fanal Bonn, 11 milles N. ^ N. E.;li 
du cap Ann 18 milles a S" E. Cloche de brouillards qu'on eîl| 
à 3 milles. 

MASSACHUS8ETS 

NEWBURYPORT (Fanal D.4) au côté S. de rentrée de la rilj 
Merrimack ; le feu est fixe, élevé de 16" 3 ei visible 4 13 ai 

Lat. àT Zi8' 25" N. Long. 73" 8' 5/i" O, 

BALISE feu fixe (D. !i) en dehors et dans ralignen^t duieii 
dessus^ sur une petite balise carrée. 

Tenus Tun par Tautre^ ils font passer sur la barre par ? 
d'eau. On déplacera la balise si la barre change de position. 

IPSWIGH (Fanaux D. ti) sur la grève de Patche, côté S. di 
port; deux feux sur les tours séparées de 158*° £. f S. dontl^oK 
fixe à éclats de 90" en 90" et Tautre âxe. Leur élévation eit 
12*° 2 et on les voit à 12 milles. Le Phare £. par Lat. 62" ki'^^ 
Long. 73" 6' 51" 0. Tenus l'un par l'autre, ils gujdeat si 
barre. Le chenal change souvent de position. 

ANNIS-SQUAM (Phare D.Zi) sur la p»« Wigwam; feu fia» à « 
d'élévation, avec une porlée de 12 milles, au c^té £. de rerit 
C'est un port de refuge pour les petits bâtiments : il y a 2* fl 
sur la barre. Lat. U^" 39' û3" N. Long. 73" 0' li3" O. 

STUAITSMOUTH (Fanal D. U) feu fixe élevé, de lO^ô et vidi 
11 milles; sur une petile île, en dedans des Salva^es {csjf ^ 
Il sert à passer en dedans de l'île Thatclier. 

Lat. UT 39' Zi2" N. Long. 72" 55' 7" O, 

THATCHER (Phares D.1) sur deux tours à 268»S.- iO* bJS/O^^, 
de l'autre; les lumières sont axes élevées de. 60" 12 et^id^l 
20 milles. La tour Nord par û2" 38' 19" N. et 72" 64' 19'Û. j 

Le rocher Londoner reste à % mille dans le S. 68" £« doB 
Tatcher, il y a un bon canal entre cette île et le c^ ifn. 

GLOUCESTER (Fanal D.û) au côté E. du cap Ann ou. i; 

fea fixe éleyé de IB™ 1 svxr \H>a Vw» \i\!SûâQ& ^\S^<5. y^^ 
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gardien. Ce feu ne sort qifà passer la barre. Dans le port lia Ji 
tttcket, il existe encore deux balises à feux fixa^ sur le C| 
pour la navigation intérieure. (XIÏ* 30"). .1 

Lat. UV 16' 2/i" N. liOng. 72» 24' 33" O. 

BRANï (Feu de la p** l). U) fixe , et à tribord en entrant âtti 
port Nantttcliel; il est élevé de 13" 9 avec une portée âeUmft 
sert, avec le feu du Cliff, à franchir la barre. ■' 

Lai. tiV iT 2û" N. Long. 72" 25' 21" O. (XU* 30-). 

SANKATY (Phare D. 2) h Texl. S.E. de NantuckeUftmàA 
Un éclat brillant de 10" se montre h des intervalles de l'el 
feu fixe pendant 50". La portée est de 20 milles et TélévatiBr 
65"" 5 au-dessus de la mer. La tour de 19" est peinte en bai 
rouges et blanches. Lat. Zil" 16' 59" N. Long. 72' 17' M^'O. 

NANTUCKET-SnOAL (flottant G.û) sur l'ext S. de ce banci 
25" de fond. Le bateau est rouge et à 2 mâts surmontés debti 
rouges. La nuit deux feux fixes y sont élevés à 13" 2 ayaaili 
portée de 12 milles. Il est muni de cloches et de canons; etfo 
son nom sur ses côtés. Lat. ZiO" 56' 30" N. Long. 72"11'39'( 

CROSS-RIP {flottant C.U) sur le banc Tuckanuck, parlâ'f 
N. 0. de Nantucket II. a une cloche de brouillards. A 540" S.S 
est une bouée par 3" 3 d'eau. En amenant le phare de la p"* 
tucket à TE. S. E. et faisant route au 0. S. O., on tombe ff 
feu flottant et ensuite dans Holmes-Hole. 

Lat. 41" 26' W N. Long. 72" 37' ir O. ^ 

POGE (Feu du cap D. U) fixe, sur la p" N.B. de Martha's-Vw^fé 
à 16" 6 au-dessus de la mer avec une portée de 13 millei i 
liV 25' 14" N. Long. 72" 46' 52" O. La tour de 10" 6 est blJ 
la lanterne noire, et le feu se voit en mer par-dessus les ten» 

EDGAUTOWN (Feu D. 4) sur la jetée, fixe et élevé dell'ii 
une portée de 12 milles. Lat. 41" 23' 24" N. Long. 72" 50' a 

IIOLME-IIOLE (Fanal D. 4) sur West-Chop à l'entrée Ouest;] 
fixe de 12 milles de portée ayant 18" au-dessus de la mer. 

Lat. 41" 28' 55" N. Long. 72" 55' 59" 0. 

Feu /îxe à un mille S. 11" 0. du précédent, il est 

17". Vus en ligne, ils font parer le banc de VHomme-dw^ 

SUGCOINNESSET (flottant G) mouillé par 11» sur lebanci 
nom ; le fanal Poge restant S. et celui de Nobscoe 0. Il eçtfl 
d'une cloche de brouillards, et poste 2 ballons rouges dansfcf 

Lat. 41" 32^ N. Long. 72" 48' 40" 0. 

KILLEPOND (feu flottant) en construction. Il sera éga 
muni d'une cloche dçi\iYow\\\;5c\^'3». 



iu àfliri Lrv-'rhJ. ^^ >-n:l!^*i 5. _V 0. les Azi-^-AKit. 

Lit. iL ly î }i. lor.:;. "r î5 i] j. . vnp54-\. 

:: 1 2 -^îîijr ■î^'"-?» -r^ft--^ :- !.)■ î ^€ î* 5. -"sLi^fs i le mîBtt.S 
irm -^îC --zr.:. --j: f^ -jt-^-ï. H i "a. ?!!!!•*■: •:£ ïw cIodiB 
br':ciiia.- L-i. 1ù:. ir-- li' ; ■ y. Lluz. 7i' 27 :>9-' O. 

LrmZ-',-TLL *i.itii :. ' si.- li :•?. ^ "J? 1 r-îiîtr^ dn In 
hiéCiii^sjiirui. 7^=1 f-r«i i 13' -l ii-i-^fsrii le li mer et lisihl 
là niiîjîs: .1 -:■?: i 1*] ZLl-r= 'j. L> -^ 1»^ «Ij: ie JiAtk 

Lat. il' 12 1^' N. Loci. 7j. 2« U' iX EX' 3*5";. 

f:*î :.L2.il -if: r. :zl r^iinî ror..? zioclie i»? tnaillards. 

•xARDL>IZ?."r Fi^iL :•- i izr '.i ;«:iz'.e ?i. de œtte ite; feolî» 
»5 m^les le ci r.ee. L ià.t -arçr l'-îxt. N. ie l'i>- 

U:. il' V 1^ ■ >. Liez" 7i" 2.'3 2-: ' 0. 

PLL'M 7u-::'. i ^irL'eTlO. le r:.^:L\'ttrfttf«tde3()''en3( 
10- îi-i-rii :;^ :- 1 lier -t vt^liIa i i2 ciilies. par -il" 10 25 
Kt l'x' 02 .:l ■ 'j.: il i:;z::-: .-? z-iiS-^-e ■f:i:re 'a v- ty^sîer-Bi» 
L'Le P 'i.7i T-- il. in: -. !£.. :. >r.-. i l;::-:r Ii y* Moiitock,\ 
q"i*o.: L^ ;*r :: :« ï.j::ij i-r l\ :\l- -.::re Irs il;s FUher elLi 
*^;jft'. Dr. 5 :■:::-::::-:. i:-^'r: i.- P.i.7i-(;i*:, oa laisse le fai 
L-ti/orl ^isqi'î :r 'Ti" .. -j,.. Irp^^i-- li ::AliUe [ïï le porte. 
0.^ ■:'j:.:c:i ::*. ôj i3 l. ^".i^î-i ^v-rv^r Ij ^ei Litile-GuUà 
.>j lô £.. ooiri*: i':-: l'oa i-rJt liri-tr -ers le odn Judiih.i 
r'-I':Vi-: : le ha il Siffbr)}k .N. 44' -H 0., S Lilues ; le fanal 1 
/.O/tdon \. 36^ 22 £.. 10 aiili-s ..l.X^ aS"'. 

ŒD.VR rpliare D. 4. i feu -lîv. s'ir zetle île r.ivs de la p") 
Long-hland et dnns !:• Part-Sdj, >jn ëlèvatioa est de 10" 
sa portée de 10 milles xX 2 26' >. et 74' 35' 27 ' O.). 

SAyBRrX)K: Fanal D. i; sur la p' Ujndj, côté O. de rentrée 
riv. Connecticut : élevé de 24=° sur la mer, son feu est fixe et 
ble à 13 milles. Lat. ^V 16' 13 N. Long. 74" UO' 25' O. 

œ.NNECTICL'T, 3 feux lijes (D. !i) de 3 milles de portée s( 
Tint', de celte rivière. 1* sur i'ile Calvés au côté E. ; 2" da 
passage deBlock-Way, U milles en amont du précédent; ils 
parer la jetée des [>ècheries; 3° Quai de Devil côté O. à Zimilk 
amont d'Essex ; il fait parer un banc de roches. 

''OINTE COUiNFlELD (¥\olVatvV Cu UVtoavÀWÇi^^ VS^ ^\l^^< 
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rmnn et blnm-s^ ca qui Je distii 
A ; mille S. !(>' t)., il y a un banc de 

Ul. Al' -J :»3 N. l!ong. 7ô' Uô O. 

K\nv>'S->Kl.KS v'Kanal D.3 au o6té 
(«vN-Kfiy ; r>sl nii feu fixe élevé de 
fil A 13 niille.4 O. lit' celui iVOId-Firlé^ 

lai. W :»/ 12 N. Long. 75- 43 34' a 

l loAP^-NK.r.K (l'anal D. 4^ sur la p» SuLi^Uft 
iO :»^ W N. el 7:1" A:> 53" O.. visible * li rfl*' 
de II ■ ô. el orlaii-o 'i;iO" de riiorizon. 

lAia Vl> vKanal do rili»I>.4)/fj'^parJS0'»âl*5.*7 
IV^ Il p' Cirt-nutih. élovr de 18" 8. U «luft »t2i 

KXKi.l ru>N-IUH*.kS (Kanal 0.4' k fn fix rmfi^ 
ui::v>, l'ianl rloM' do lO" /i par /|0" 52 42" >-et 76'i 
lit' Sttu.Vs'l\uHt. IMvs de ces roches est une booêÊi 
6" irt*^u. qu'iMi a soin d'i'viler. Ce fanal est mut: fi: 
bixHiiUArii. et sa tour de 12"' 8 est blanche. 

SVNU>-l\M\T J'anal l).4) au côtéE.deCoi£-Ba>. 
ilt';»0 ou"»0 .1 ir» ' au-dessus de la mer et visihle 1 li 
Ul. iO M :>ô \. et long. 76" 3' 37" O. O? feu «: 
N. u» K. du lou Thriufs-}it\'k (LV 12"). 

riUUH;s-NKiJv Kanal H. 4) feu fUe sur la partie S.I 
qu'île, a TK. du liell-Ctae. Lu tour a 18" de Iiauîeu 
ju-dessas de U mer, se voit à 10 milles. Cloche «le 

Ut. .'lO .'jS i: N. Long. 76" 7' 20' O. (.V 59^). 

NEW-YORK ET NEW-JERSEY 

!"• I\>M\H iKH K ^Phare l\ 1) côté N. de la Baie S 
^. do l.i"i.;-rvi.:«i/, feu f'uy élevé de 48" 7 et visible 

lai. lO ôl N. l.oni:. TV 50 4' O. 

VIKK (Phare W i) sur la ciMe K. de la passe pai* !i 
ol ":» ;^i O. Ken tournant, h 36 milles E. iô^N, du 
èLvk. Il osl elo\o de 50^ 9 et visible à 22 milles. Ses 
do Si» on so . A l mille S. s*èlend un banc dangere 

NK\\-\i>i;K. Ou a placé plusieurs bouées pour 
celte baie : oi\ les change selon les circonstances. 

S\\n\-l!OOIv ^ilollanl C-4). Ce bâtiment est à6n 
du tVu de Sandy-Hook par 20-6 d'eau. Il porte de 
xtùbles k 10 u\\VV<^^ ^\. ^ >3jaft clocha de brouillards, 
écrit lUT iM e6\èft. 
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H «I tViV 58" 0.}ODy relèfe te fondFAi*iil«4dlkil)ri. . 
d rczL iti bnc f nrnv-fts f& «Un & SV W't.tWl'"' 

OAR (lie). Deoi laoaui (a A) i hujlttk «e>lldWi^ 
duGDD, KTvent pour fraicbir U bvreda la rindooifiWrial 
lenuil CD ligDc. jusqu'à oe qu'onait «y oart fefcnfcili""' 
Leur élËiatioD eit de 8 et IL** but dea loottséprtta'Oi 
lue cloche de brouillards. UU3ari» 21" Nl Ung. ITKIlAl 

PRICE'9-CKEEK (deux Fanaux à leui fim» ïk k)<t.ll«mkk 
eriqiie, élevés de 7' 6 et 4e iO' 6 et visUilea A ~ 
rivière (tu cap f air, Bu-dcsuu de SmiiJwUtt. ■ 

Lat. 33* 66* h' N. Long, 80* 19' 33' 0. 

HOftSE-SMOe (FlotUnt C. U) entre le SeiihIntel.fihvM^ 
Soa feu jire est élevé de 13- et visilile & ifi (oilkia ÎL^t^ii' 
d'une cloche de brouillards. Lat. 33*S6'3a' S. Long. Wl^ïJ. 

CAHPBELi: (Fanal D. A] feu /U;e sur Taugle S. p.. dél,1]|tlM 
nom; fl est élevé de 7'6 et visible à 9 milles. , : .,i.ig 

UI. 34'6'57'N.Long.80''16'13''O. . 

ORTON (Feu r,xeV.li) sur celle p"; aii 
ftar. Élevé de 7-8, il se voll S 9 milles. (34* 

UPPËR-JETTËE [Fanal D. k) à feux jixé 
de Wilmington; ils guident dans ia passe 
Fmr, «a pasuol kbVk l'O. de ta jelée 

Lat 34* la* W N. Long. 80'16'2ï'O. 

CAROLINE pu SVp^,! .^^ ,. 

GEORflBTOWN (Ptiare D. &) tour cfrcuItdnf'Mataché'in 
terne noire, sur l'Ile North (oôlés N. et E. 'Ai port à Teot 
la baie Winyaw), par 33° 18' 30^ ». et 81* 84' 3** O., fen 
S^-au-deasus de la mer et visible A Ik milles. Va dd'noii;^ 
paraît dans on twis, parce que te port Georgetoum est i 
par nie iVortt. (VU'.) 

ROMAIS (MouliD dn cap), k A5 milles E. N. E/ dilfiiiid it 
laifiwn. Il a l'aspect d'iiB pbare. 

POlNTE-FOIiT, feu fb» (D. A) de 9 ntlles de portée 
poinle par 33* 31' 17" N. et 81' 32" 29* O. 

HACOOiN-CAY iPbare 0. 1) sur la partie N. E. île celte cai 
le cap Ramav ; feu touruaut de l' eo 1', élevé (teiA6~9; il i 
rouge sombre, lanterne noire. Sa portée de 38 mUlei. -^ 

Ul. 33*1' 7' H. Long. Si" Û2' 31" O. 

La I>oiule S. du cip Roman lui lesle ati S. o^, et le 
Cqr 0. 11* 16' S. 
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..-«(/ffu fixe D. ^) h la jonction des passes pour gaider I 
queurs dans le fleuve; sur Tlle Deer, maison du gardien.' 

•«-^ Balise sur 111e Franck, à la passe N. E. EilenrtJ 
pendant le jour. 

PASSE 8. O. (Phare ca 3) au côté O. et près rentrée 4eli[ 
Jeu fixe élevé de 31*9 et visible à iU milles, depuis le %\ 
jusqu^au N. 37* O. par le S. La tour est blanche. 

Lat 28" 68' 30' N. Long. 91" liV ^' O. 

PASSE A LOUTHË (Fanal GLX 3) sur Plie MMk4iromk\ 
de rentrée de cette passe; feu fixe à éclats de US' en tô',1 
23" 3 et visible à 15 milles. Il éclaire 270° de rhorixoa, 

LsL 29- 8' 36" N. Long. 9r 21' 39^' O. - il 

TIMBALLIER (Fanal a à) sur Tlle^ côté O. de la baie;lld 
élevé de 18" 2 sur une tour blanche et visible à 13 milles, l 

Lat. 29- à' 8" N. Long. 92' 36' 39" O. . /| 

SlUP-SHOAL (Phare D. 2) feu /Ire varié par des éclats dsl 
30"; il est élevé de 33 mètres et visible à 16 milles. 

LaL 28- 56' 6" N. Long. 93' 16' 5" O. 

ATGHAFALAYA (Fanal D. à) à rentrée de la baie d'il 
sur le récif Sb 0. : feu fixe rouge; il est élevé de 12" 2 
de la mer et visible à 12 milles. Lat. 29" 26' N. Long. 98*1 
On y relève Belle-lie au N. 0.. la p" de Fer à TE. 6'&;" 
Shell à ro. W S. 

CAYE-SHËLL (Pliare D. 3) à Text S. de Marsh-Isiaaàii 
élevé de 21m 5 et visible è 13.knilles. On y relève le pharei 
Ship à 53 milles E. 27" S. Lat. 29' 2A' N. Long. 94" 9' r^. 

SABINE (Phare D. 3) sur la p'* BranU côté £. de lapaiael 
feu fixe varié par des éclats de 90" en 90"; il est élevé di 
et visible à 16 mUles. Lat. 29** U3' 55" N. Long. 96* KK W| 

TEXAS 

GALVESTON. Feux fixes (D. U) sur 2 balises placées 
rectiun du canal par où on entre dans le port, sur la 
can, élevés de 10"6 ; on les voit à 6 milles. 

Lat. 29" 20' 58" N. Long. 97° 4' 18" O. 

. 2 feux fixes sur 2 balises dans la ville. On 

10 milles. On les met Tun par Tautre en suivant la dirt 
précédents. 

•BOLIVAR (PYvai^B. ^'^ feu fixe wsL^îfc\.^^.dft rentrée* 
ar 29° 22' 2" îi. el ^T ^' ^" O»^ \^\fc^ajwL>fc -^.^l 
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.1 :;•;«» J.- rt'\!!-. \. ti.- I'im' i»;ir iM :îi >. ni:;; îsvo. 

i-t 1 II II 1 l'i lil.iiu-l.i'. ilf l.s*". i>» fi.Mi osl »'>\vde32"8 

il»' Il Ii:»r; li> ni. ils mit ijiMI «|«« oO CM iiO , Cl SODl 

l«'i ihill.^ »l.iii> Ifs Iniiis l',i\oraliIi'>. Kn apiirochant nVjï 
|f f»ii i'>l iMcli" par 1rs liTH's, eiilro îc N. 2' 0. elN.i?'^;! 
Siilf-Cnj .'lîliv 1,' .\. l'i K. Hi le .V iS" 00 E.: el [«■ 
L'i«'U|i' (!•■ ra\r> a ri"... fiitrf» fi» \. 2.T' 0. elieN. H'O. 
\r. \i.(> l'harri fiMi tonrutnU i\ un li»»r5 d"? mille de il 
|H-uv, |," s. i:. ,1.. nir,t/v/r(i.. par 2.V*51'll"N.el79'3* 
Il «nI a '|S"m; au-«h'ssus «1»' la niiT. f?l la loura2i°3Sfc_ 
liMir. Sa u'vnliilinii s«' fail di» T i»n 1'; il se vuildni 
à ro. 1'.» N. par 1*0. »•! If S , à 16 milles. H y a bon' 
Ij; -1 is'", iMi amiMiaiil h'IWi à TE. 10" .\., ! millodelacùle! 

\ar. ;; 10 i:.. isf;;;.) 

r«Mi //jr 'iur la cave Petite Gnana^ à * demilîediÉ 

t«'ri«'iir i:li'\aliou .'57'". porloo l'i inillos. 

i.at. •_»()•;;:/ ;jo n. i.ong^7îri8' ;m"o. 

\ \>S\I (lli' il»' la Providence) phare (C. 2) àfeu^i^F^ 
;;7 N. rt 7ir vr ;î1 ' O., sur rexl. O. de nie Hog. W^^ 
«Ir L>i)'" l't \isil»le à 10 milles entre le \. /|8" E. et le VS^M 
I»' \. On rencoiilre le pilote dans son voisinage (VllPla"). 

I iM' balise est sur le roelier To/zH/, on dedans delabarff* 

OU \M) STiniîl P (Pliare l>. W) l\ 3:t0" de Tcxt. l.M 
partir N. K. du jirand banr de //a/jffwm. Feu /uvdelBà^» 
de {.ortée, êelairant 280" entre le S. 15" O. et le S. 34"E.l** 
et PK. f:le\r^ de LM"' W. Lai. 25" Ziî)' /|0" N. Long. 80' \K^'^ 

<;i\ \M)-IS \A(: (Phaie C. il) sur la p"" \. 0. de Hle; feoW» 
de 150" en :;o ' sur une tour peinte en bandes rouges elW* 
horizontales. La lumière est «'levée de /iS" au-dessus de la^ 
visible à 10 milles. Lat. i2(r 2' N. Long. 81" 26" l/i''0. 

(il N CAY (Pliare) feu îournant h 228» 6 de Text. ôeh 

(banc de corail très-étroil au bord du grand banc de W 

îio" 3/4' 30" \. el 81" ao' Q" O. lA l^;vs^ a 21" au-dessiB 

\ mer el la tour 'Itv"' ^^. V.Ç. l^w Vwa\ia ^^v ^^' ^^iiv •ïk' ^ 
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urlout l'horizon, excepté du S. 17" O. au S. 5" E., où il est in- 
ercepté à la dislance de 8 milles par les îles Bemini. 

À 5 milles, on nd doit point Tamener au S. du S. E., caria 
ihaîne des cayes décrit une courbe à TO.; et comme elles sont à 
noins d'un mille du bord extérieur du banc, on n'aurait pas le 
«mps de sonder. Ce feu est visible à 12 milles. Les capitaines se 
plaignent beaucoup de son vicieux entretien. Ce phare est anglais. 

SALT-CAY (Phare) à feu fixe à l'ext. N. O. de la caye, sur le 
Boulet Ramé, par 23" 56' 28" N. et 82" liT ZT 0. La tour a 17» 
Bt le feu est à 29° au-dessus de la mer. Il est visible sur tout 
l'horizon, excepté le S. 50" O., où, à la distance de 9 milles, il est 
intercepté par le Water-Caye. Du fanal, l'exlr. S. 0. du Boulet- 
Ramé est à 5 iftilles S. 28" T 0. Ce feu est visible à 1/i milles. 

LOO-CAY (Signal). Tour blanche de 8° 2 qid a l'aspect d'un 
fenal, surmontée d'une boule visible à 8 milles : elle est à 23 mil- 
Us du feu de Cay- West, 

ANGUILA. Feu à éclats sur la partie S. E. du banc de la caye 
de5ei, côté N. du canal Saint-Nicolas. (Proposé.) 

CAYE-LOBOS (Phare D. 1) sur la caye, feu fixe sur une tour en 
fer. La lumière est à 44"' au-dessus de la tfô* et visible sur tout 
'horizon à 16 milles. Lat. 22" 22' 50'' N. Long. 79" 55' 19" 0. 

ILE DE CUBA 

SAN-ANTONIO (Phare CD. 2) sur le cap ou p**N. 0. de Cuba, par 

r 51' 30" N. et 87" 18' 13" 0. C'e«l un feu tournant, dioptrique, 

ont les éclipses se succèdent de 30" en 30". Le foyer de l'appareil 

33° au-dessus de l'eau, et sa portée est de 20 milles, suivant 

état de la mer (IX*'33"'). 

JUSTIAS (Phare D. 2) fixe à éclats, sur la caye, élevé de 39° et 
'une portée de 16 milles. (2 2" 43' 20"N. el 86"26'39"0.)(Proposé.) 
GOBERNADORA (Phare D. 2) tournant sur celte pointe, visible à 
S milles. Lat 23*" 0' 0" N. Long. 85" 33' 19" O. (Proposé.) 
HAVANE (Phare CD. 1). Au S. du château Morro; feu tournant, à 
intilles et réflecteurs, avec des éclats de 30 " eu 30", qu'on voit 
21 milles. Il a M" Zi d'élévation (VII*'). (Var. 5" /i5' E., 1863.) 
Lat. 23" 9' 20" N. Long. 8Zi" /i2'13''0. 
SANTA-CBUZ (Kanal) à l'entrée du port; feu fixe de 7 à8 mil- 
« de portée. (23" 9' 0" N. et SIC 20' 0). 
GUANOS (Phare D. 3) sur la pointe, tournant de 1' en l'par 
J»9' 0" N. et 84° 2' 9" 0. (Proppsé.) 
CAYE PIEDRAS (Phare CD, à), au côté N, sur le point le plus 

20. 
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»^!pvê <lo !.i '*avp. i l'entrï^î^ O. «lu vieux canal de Bahama; feo 
;i.fi\ v.iii^^ il.' :;n .mî ;]0 par -li's l'clats nmçeSh Son élévation est 

■1p J' '";; M|. -n norti'p de L'i :nil!-.}s. 

Ut. -y:," ix ii'\. Lûii2. -i;;" 27' 37" o. 

nr.V.NA Finale sur !a ••ayp; Iimi fixe élevé de 13", avec une por- 
tée «Ip 7 milles. Il la il i.rouviM- i;i i)iiii- .]♦• Cardenas. (Var.5" E., 1863.) 

Lit. iT :>• :A' N. Ldus 8.T !27' 0" O. 

nr.rz DEL PADHP: Pharo :>. 'i) i?ur les récife. à \ de mille de la 
oayp: .'-ist '.in :'i'm pxe -ii.* U'" 10 î»} îriut, àur une tour blanche 
et :i'iine porîèp ;li^ 10 milles. 

Lai. I':r 17' 7" \. Lonir. SO" U' 21 'O. 

BAIïTA DE C:VD[X ^Pliar^ D. 1;. Fou fixe varié, par nn ëcW ' 
hlanr, 'iliaque minute. Il est élevé de 53° 20 sur une toaroonjqoe, 
blanche et visible à 2i milles. 

Ur. 2.T !:-• 2Ji'' N. Long. 82" W 27" O. 

CAVE PAP.ETX)N -Phare P. l; sur h p^' V O.; feu /îjp« varié par 
des ésîlats de 1' en 1': prëcidés et suivis de courtes éclipseï 
non totales. Élevé de iS" 7 et visible de 14 à 20 milles. 

Ut. 22' 29' 30' .\. Long. 80" 27' 21" O. 

\i:?.\ fTAS Phare D. l..., si;r ia p" Haternillos, par2r S^Ao^X. 
pt 70" 30' Jî> 'O. : il est i feiî tournanL avec des éclipses de l'enl', 
f'!"v- 1;^ 3V' au-'l'-s.siLs de la n:er et visible à 23 milles. Éclat 
îô /. I^': .^dipse 'x'» a 4G'. 

Kana! D. i., feud::port ^ti:d elt^vé de 15% visible à 9 milles; 

il ^-.i». ?nr l.j poi.ite dos pilote.-, à l'entrée du port de ynevUas. 

r./:t . 2r 37' 30 ■ .N. Long. 70' 25 30" 0. 

iJXhKU \ 'l'hartt i>.. fixe sur cette pointe, visible à 6 milles, 
par 21 V -i V N. el 77" 58 32 ' O. fr^rovisoire.) 

MA f.sr (Pliaie D. 2; sur TexL E. de File Cuba. Feu fixe qui se voit 
h 17 milles sur une tour ronde, blanche, à 39° au-dessus de l» 
w<'V. Lat. 20" LVlo'.N. Long. 76" 30' 46" O. 

SA "n Af;o fif Cuba 'f>liare I>. 4) feu tournant sur le bastion S.O. 
du '-h-iionu Morro^ h 500 mitres de Temb. du canal formé parles 
f)oirdes Morro et Scapa. Los éclipses ont lieu de 2' en 2'. Élevé 
d(î r;o"', sa i>ortéc est de 15 milles. C'est un point de reconnais- 
Knrir.r' IfnporlfinL (Var. /i" L'/E., 'J863.) 

LmI. 10" 57' 42'' \. Lon-. 78" 22' 15" 0. 

{\\\\7i (F.'ui.'d I). 2) sur le cap de Cruz\ feu/îxe élevé de 35* 8; 
vislhlo h 15 înillos. 

Lai. 10" hW 2/|" N. Long. 80" 3' 47" 0. 

r.lEWPUE(îOS ou Xagua (J'anal D. 3) côte S. de Cuba. Cepbare 
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sidioptrique est sur la p" Colorados, à la tour Villanueva. La p'* 
erados forme la partie E. de rentrée de la baie Cienfaegos ou 
gua ; par 2T 1' 0'' N. et 82" 56' T' O. 
>0D feu est varié par des éclats, élevé de 2/1*" 8 au-dessus de la 
r et visible à 10 milles en moyenne. Le mot Villanueva est peint 

la tour. 

Jn banc de corail très-dangereux est à 30 milles S. ~ S. 0. de 
tnfuegos; il est circulaire et n'a que 3" d'eau sur sa partie N. E . 
sst le placer de Jagua. 

CAYE PIEDRAS du Sud (Fanal D. U) fixe, visible à 7 milles et 
vé de 9 mètres. 11 sert à éviter les roches qui gisent à une bonne 
(tance dans le Sud, et guide dans le canal qui passe au N. de la 
ye, Lat. 21" 57' 53" IN. Long. 83<> 33' UU" E. 
BATABANO (Fanal G. U) fixe de 3 milles de portée. C'est une 
Dleme sur un màt. (22" /il' 25" N. 84' 38' 9" O.) 

PEPE (Phare) tournant sur ce cap , au S. O. de l'Ile Pinos^ 
fiible à 16 milles et élevé de 33" 7. (Proposé.) 

ILES ÉPAR8ES 

MORANT (Pointe)» Jamaïque; phare à feu tournant dont la ré- 
dntion est de 1'. La tour est blanche et atteint 36"°. Le feu se voit 
k 16 milles par un beau temps. On y relève VallaWs-Hill à TO., et 
escayes Morant, 33 milles S. 23" 7' E. 

lât iY 66' 0" N. Long. 78" 31' 49" 0. (Vm** 20"). 

En naviguant le long de la côte jusqu'à Plum-Point^ il faut s'en 
:eoir i^u moins à 9 milles. 

PLUM-POINT (Fanal). Ce feu est /Ire, dans le voisinage de l'en- 
^ du Port-Royal. La tour est peinte en blanc et placée à 59" N. 
fe Text. S. de la pointe. Le feu est élevé de 23"* au-dessus de la 
oer et se voit à 12 milles. Entre le N. 60" 0. et N. 10" E., la 
tUnière paraît rouge ; mais entre le N. 10° E. et le S. /iO" E. par 
*• elle parait blanche (V** 46»). 

Lat. 17" 66' W N. Long. 79** 7' 2Zi" 0. 

On y relève le Middle-Ground, rocher de 3"d'enu, à J de mille 
• 28" 0.; et le West-Patch de 2" 7 d'eau à 116" du précédent, 
Ui laissent entre eux un chenal étroit de 16" de fond. 

Une balise de 16" est sur les palissades entre les pointes du grand 
t. du petit Plum; en la relevant à l'O. 17° N. ou sur l'église de 
ingston, on pare tous les dangers. 

AUGUSTA (Fanal) feu fixe rouge et blanc sur le fort par 
^67' N. et 79" 13' 9"0., c'est une simple lampe qu'on doit 
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de U bouée de b p"* Bnm; fea fxe raÊ§e tiriUi iTH 
iMlloD roqge est en tète du mfti; le mot Sviaes mlfôM 
côtés. 

?— «* 3 bouées en fer, manies de mâts de pafflknsfl^ 
eo cuivre» kidk|uent Teolrée de la rivtere de ce nom. '^ 

Oocoostniit uopharesur lap** A'otiClV^dO*}. <(''/ 

G4YENN£ (Phare) qui éclaire 180* daiis fe N., nr kif 
iprt Cep^ou et à 12* au-dessus^ visible à 10 milles. 

Lat 4* 66' îfiK' N. Long. 64*3A' hbro. 

Ce feu et le suivant, relevés au N. 39* £• fimt passer tto 
VAimable^ s'en tenir à PO. ^ 

1 — (Fanfd) feu fixe verl. placé à Tangle de la cmtu 
terie, fu S. 33* E. du précédent et ayant 21* âo^essas^ 
4es hautes mers. Sa portite.est de 8 milieu fie foyer dai 
est dirigé vers rilot de VEnfëMi-Peràtu Le feu est caché 
dépasse vers TE. ia direction N. 43" E. de Tangle de^h < 

Lat 4* 66' 12'' N. Long. btC â/i' 0" (lU* A6-). 

— — Feu /U^e rouge^ sur Textrémité de la jetée du | 
il s%nale l'entrée. 

ILES DU SALUT (Phare C) près de Fext O. de YtieR 
fixe visible à 18 milles et élevé de 61* sur le toit de 

Lat. 5" 17' 0" N. Long bii" 63' 0" 0. 

Une roche avec 3" 50 d'eau gît au N. 20" O., à 1900 n 

ENFAKT-PERDU, un feu fijce de 6à 7 milles de portée 
rocher, à 6 milles N. de Cayenne. Lat. b° 2' âO" N. Long, bi 

BRÉSIL 

Pour demander un pilote, on doit arborer au mât de misaine, nn pi 
dont ic milieu a un rectangle blanc. — Les directions Mont du monde, 
varie à ro et à TE de quelques degrés seulement, sur les côtes du Brè 
du monrement séculaire n'est point déterminée. 

PARA (Phare) sur la p'* Atalaia. Son feu est tm 
révolution entière de Tappareil est de 2\ On voit d'abor 
mière 1)rillante pendant 70'', ensuite une éclipse de 16^ 
éclat de 12" de durée, qui augmente et diminue gradui 
et finalement une éclipse de 22'\ Ces phases se succèt 
dans des intervalles de 2' de temps. 

Lat. 0" 3/i' 3" S. Long. ÛO** 38' 0. {W). 

ITACOLOMI (Phare) sur la partie la plus élevée de 1 
550* £. du mont liacolomû Le feu a UW au-dessus de 
est taumaïUi présentant alternativement, à des intervalle 
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GOUNGIJIBA (Fanal) m la bam dft la iMM^ Mi | 
ronge, vert, visible de à • miflles, nm§e ms 1*B.» Mb 
et v^ au S. Lat 11' i' & Long. 39* SO' O. 

On ne devra pas lainer oonrir tnr moins de V*! de 
qn*on verra le fen blane on le fea verf, et on pooA 
ayant le feu rouge en vne par 7" 8* sable fin et vaae. 

SAN-ANTONIO (Pbare) h rentrée de BMm, len Im 
éclats sont produits par deux faces blanches et une m 
sucement de 80^^ en 80^, le monvement de rotation oo 
pérant en &'. La tour est ronde et élevée de &Sf 1 ; lé 11 
18 mlUe8.Lat 13* 0' U" S. Uong. &0* AO" AO^ a 

A 2 ^milles E. r & du ftnal,€Blane p^ de tem < 
d*nn mât de signaux (HP 56^). 

SAN-PAOLO (Hiare B. i) /te à édatt de l'en i^ t 
réclat est de 15'^ visjQble à 30 milles par un tranps fv 
Téclipse est de W^ mais à radns de 12 milles elle n^est 
et Ton aperçoit une ftiUe lomière dans les intervall 
promontoire par 13' 29r 8^ S. et Al" 13" 23"' O. La ton 
est blancbe et le feu sur le morro s'élève à 78^. Oette 1 
à 30 milles le jour. Le phare de Bahia lui reste à 30 milh 

S** BARBARA (lies Abrolhos) Phare (D.1) à feu tonmiml 
Il est élevé de 57" Ub et visible à 17 milles. Var. 5° O. 

Lat. 17° 57' 42'^ S. Long. /iO* 59^ O. 

FRIO (Pbare du cap G.1) feu tournant sur Fooinho do 
trant une lumière fi]^e pendant 1^ 25''«uivie de 5^'' à^oï 
est élevé de l/id*" et visible à 25 milles. 

Lat. 23° 1' 10'^ S. Long. M" 17' 31'' O. 

RIO-JANEIRO (Fanal) à feu fixe, sur le fort Sawta-Q 
fend rentrée; il est élevé de 15** 20 au-dessus de la 
voit à 6 milles (H" /i5-). 

RAZA (Phare) par 23* 3' 9" S. et 45° 26' 15^' O. On ï 
cevoir à 14 milles; le feu est tournant et achève sa rév 
2'i5'^ présentant alternativement un éclat blanc et un é 
Quand on est parvenu au N. E. de File Raza, à 2 mille 
on aperçoit le petit feu fixe du fort Santa-Cruz, sur leqi 
gouverner, pour aller chercher l'entrée de la rade de 
le calme qui règne ordinairement pendant la nuit obli, 
à mouiller dans l'espace compris entre Tile Pay et l'ib 
dans ce cas, il vaut mieux se tenir plus rapproché de 
que de la côteO., à cause de la houle qui porte de < 
côté. Le lendemain, on entre avec la brise du large, q 
iitftAmAnt (n* 26"). 
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*^^ Fexx fixe rouge sur la pointe Cdhahouco. 

SANTOS (Phare) h feu fixe sur nio Mœla, près du porL Sa hau- 
Bur est de 30" et sa portée de 12 milles. Tour blanche. 

Lat. W i' 56" S. Long. 48° 34' iS'' 0. 

NAUFRAGAD0S(Pharesurlap'"C.2) barre sud deS^'-Catherine; 
f est un feu tournant de 30'' en 30'' ; son élévation est de 45 niè- 
ves et sa portée de 18 milles. 23 signaux avec boules et pavillons 
bleus, sur le mât de pavillon N. £. 

UL ^r 49' & Long. 50" 53' 0. 

RIO-GRANDE (Fanal) feu tournant, dont la révolution est de 
SI', et les éclats de 70"; visible à 14 milles, sur une tour ronde 
Bt rouge, à l'entrée du port, par 32° 7' 15" S. et 54° 1^5' O. Trois 
ôdals très- vifs, trois plus faibles, et trois éclipses de 50", avec 
Intervalle de l' entre chaque éclipse. 

De Bio-Grande à Porto-A lègre, il y a 5 petits feux : 1 sur une 
petite lie artificielle ; 1 sur la pointe Bojurà ; 1 à Capaoda Marca; 
4 pointe Christovâo Pereira; 1 île Barba Negra. 

LA PLATA 

FU)R£S (Phare de Tile) feu tournant et à éclipses sur la partie la 
plus élevée de l'île, à 31" 6 au-dessus de la mer, et par 34° 56' 55" S. 
ît 58° 12' 45" O. Celle partie est à 11 milles >{. G° O. de la 
^** N. du banc des Anglais. Le feu se voit à 12 milles. Il est tres- 
sai entretenu. 

MALDONADO (Phare D.) sur la p'" E. par 34" 58' 15" S. et 
►7o iii' /|5'/ O. Le feu est fixe, élevé de 46" au-dessus de la mer 
t visible à 20 milles. Vai*. 8" 45' E. (1864). 

BANC ANGLAIS (Flottant), mouillé par 12" 8, à l'exlrémité 
lord du banc, par 35° 6' 0" S. et 58° 10' 55" O. ; feu fixe, visible 
U 8 à 10 milles. Une cloche de brouillards, mouillée à TE. du 
>aDC^ est mise en mouvement par la lame. 

MONTEVIDEO (Phare C.l) à feu tournant, sur le Ccrro, 148" 
lu-dessus de la mer; l'éclat est de 15", avec des intervalles de 3'. 
^portée est d'environ 25 milles. A plus de 5 ou 6 milles, il n'est 
)lu8 visible que pendant les éclats. 

Lat. 34° 53' 15" S. Long. 58° 33' 20" 0. (XII''). 

Le cadran de la cathédrale, tour du Sud, est éclairé au 

jaz et sert de Phare. 

BANC ORTIZ {flottant) mouillé par 6" 1 à 9 milles au S. 34" 0. 
le la p'« S. E. du banc Ortlz, et 8 milles N. 53° E. do la p*" Indio. 
La grande lanterne est liissée au mût do l'avant, et son feu est 
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visible (le 9 milles danâ le beaa téinp8.''na' 

rowjes cl blan-hes ea diagODale est hteé lorsijpi^ 

à bord. ' ■■■•: «'^ 

BANC GIIÎGO (Flottant), mouillé par 9- à iS mfllé^^ 
de la p'* Atalnîa. Feu /|j» de 8 à 10 niiDes de portfki^ 
pour traverser les bancs et pour aller au mooitlageL Hfrj 
y compter après un coup de vent. ■:•='« 

Lat. IW IxT S. Long. 6»" 46' 19^ O. ' ' :^' î*^ 

BUENOS- AYRES (Flottant), moaillé par 4*0 à 8 » JSÊÊiAi 
de la Tille; à 60 milles dans TO. i6* N. da fea dO 
îl est visible de 4 à 7 milles. Gouverner dessus pour 
mouillage. Lat. 3^34' 80^ S. Long. 60* 35' 50^0. ' ' '1 

Feu fixe sur )e sommet de la Douane» par Sf i 

et W IxV ilx" O. On le voit de 6 à 7 milles. ' ■ -^ '" 

GOLONIA (Fanal) tournant de 3' en 3' à Tangfe &di ii^ 
place dans la ville, par Sr 28' 14" S. et 60' lO' 28^ O ; 
10 à 20 milles. ' ■t'I 

FALKLAND (Phare G. 1) à feu fixevax l« cap Petfrffrrafaf^âMli 
33" 4 et visible à 14 milles , du N. IfiC O. au S. 72* 0; fërr 
caché dans PO. par un écran vers les ports WULiam et ^ 
par 51" 40' 42'' S. et 60" 1' 56 "O. En entrant au port YfïlXi»,\ 
le laisse à bâbord, pour éviter les roches Seal^ sur le , 
porte la raai-ée; mais^ Ordinairement, Tes pilotes vont élfeiiherl 
la mer les navires qui veulent y relâcher (V** 15"). 
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COTE OCCIDENTALE D'AMÉRIQUE-^ 

CHILI, PÉROU, EQUATEUR 

SAN CARLOS DE ANGUD (Phare D.4) sur la Pointe Corm^ 
Hunpilacuy, feu fixe varié par un éclat de S' en 2'; il est éW 
de 59» 7 et visible à 12 milles. 

Lat. 41** 46' 45" S. Long. 76^ 15' 54" 0. 

CONCEPTION sur Tlle Qiùriquinn à Talcahuano, par36' SC'* 
S. et 75" 26' 9" O. (Proposé. ) 

VALPARALSO (Pliaie \s.\\) ^wt le movae Play a Ancha^ pohii 
M O. de la baie de Va\pw9L\so, ^« ^* V \«^ 'S^. ^vn\3î v «îfiraîfl 
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(IPQUAH (Phare D.3) sur les South-Sand, à l'entrée de la rivière, 

m élevé de 30" sur une tour blanche à lanterne rouge ; on le 

de 16 milles. Cloche de brouillards avec mécanique. 

t. /ia" AO' W N. Long. 126" 31' iW' O. 

\i\COCK (Phare D. 1) feu fixe; à l'embouchure de la rivière 

mUa, sur le cap Desapointement ; il est élevé de 70" et visible 

out l'horizon à 22 milles ; il a une cloche de brouillards. Il 

uit au mouillage d'Astoria et dans la baie Baker. 

L /i6" 16' 35'' N. Long. 126'* 22' 9" O. 

P FLATTERY (Phare D.l) à feu fixe, sur l'île TatoucJi, à % mille 

i** 0. du cap, entrée du détroit de Jean de Fuca. Le feu est 

de Zi9" et visible à 20 milles. Cloche de brouillards avec 
nique. Lat. Zi8" 23' 16" ]N. Long. 127" W O. 
W-DUNGENESS (Fanal D. 3) sur l'ext. N. de la pointe; feu fise 
de 30" et visible à grailles {US" 11'45"N. et 125" 27' 39" 0.). 
l BLUNT (Phare D. 4), feu tournant de 30" en 30"et visible à 
nies. La tour est blanche et élevée de 28^ (Lat.Zi8° 19' 11" N. 
. 125" 10' 55" O.) 

HIDBAY (Phare D. U) sur le cap Admiralty ; le feu est fixe et 
e de 17 milles ; son élévation est de 36", sur la maison des 
ens. Lat. ZiS" 9' 22" N. Long. 125" 17' 0. 
CE (Phare D. 2) sur ces rochers, extrémité S.E. de l'Ile Van- 
rt ; c'est un feu à éclats de 10" en 10", visible de 18 milles; 
uteur est de 36" 6. Sur une tour à bandes blanches et noires 
ontales. Lat. Zi8" 17' 30" N. Long. 125" 52' 24" O. 
ïGUARD (Fanal D.4) feu fixe blanc, rouge et vert sur le sommet 
le; il est élevé de 21" 2 et visible à 10 milles. Il paraît blanc 
. 19n5'E. au N. 38*» 0., rouge entre le N. 38" O., et le 
" 35' O. et vert du N. UV E. au N. 19" 15' E., et éclaire un 
e 220". Lat. Zi8"25' 38" N. Long. 126" IxT 19" O. 
P KAVAIHAE (Ile Oneeheow). (En construction.) 
HITI (Fanal) sur la p"' Vénus, Feu /ire de 5 à 6 milles de 
e. Lat. 17" 30' N. et 151" Zi9' 17" O. Lorsqu'on se trouve 

de l'île et qu'on relève la dernière haute terre la plus N. au 
2" 0. , du compas, le phare devient visible par-dessus les 
s de la p" basse de Papenoo. Quand on est à 10. de l'île, le 
aperçoit en relevant la p" Vénus au N. 58" E. 
INORURU (Ile Wahou). Plusieurs bouées et des bahses indi- 
t le chenal de la rade extérieure à la rade intérieure ; on y 
e toujours des pilotes, sans lesquda oti n^ ^Q\V\^fiCù5s&\.^\^sx. 
sage (IP 58'^). 



sM^ wài'éÉk têM ^ éàâÉB àJumÈmLtfuui' 

ïn rfiiè^t'fe mom PorrelterS» ÈVhifE.^ mrpMktl 

le Sud. On le |>are dans le N., en le r^tnt à râ. 8^&i ■ -^ "M 

« Ibe» nayifet tenant de TE. et de ro. ne ddvént pokAafifNÉIij 
ié'fevt fioilanl h moins d*an mille, imarériter les btneiMli 
dans le N. et le £L, il y a de 16 à 20" d'ean, à nioins de 7 noilei j\ 

•On brûle un moine à Text de la vergne de misainf IMPïji 
soir et 2^ du malin, et un feu bleu à 8^^ à minait«tà A^ damHp; 
pcmdant'le jour, on bisse un pavilloa rougi avec qiiq fBfr 

blanche. : . 

^^, — , (Pbare) lèu pxâ^ sur lo mont S^^-Pwl^ avec un inHA»| 
v^lkH?^ placé à cOté; ils sont d*un grand fiécours pour 
l^.roouiUage et éviter le rédf de Pajang et les lies Waler. Sa] 
est de 1-2 milles. Lat. 2* 11' C' N. Long. W ST 3' B. 

. RICiUDO (Ph^-e D. 2) sur le cap; feu fxe élevé de i^\ 
une tour blancbè de 23" 7 et visible du N. 57*0. du ap ^ W\ 
par ie 3. et i'O. de 20 à 25 milles de distance. (Var. Tdô' £. en il . . 
KAÏTLES (Panai) sur Tile Coney, entrée O. du détroit Aillh 
gdpoon feu /Tore visible à 12 milles. Il éclaire 233 degrés dellph 
rizon depuis VUe Saint-Jean à TE. 7N. E. jusqu'au banc AdP 
au N. 0. par le S. Lat. 1" 8' IS*' N. Long. 101* 2^ 30" E. 

.SINGAPOUR (Faml) h feu fiœe, sur la colline du gouvemcmeali 
son élévalion est de 68" et sa portée de 15 milles, visible de W 
Saint-Jean au banc Jahore. Lat. l°i6'lZi"N.Long. 101*31' 6*Bi 
PEDRA-BRANGA ou Horsburg (Phare) sur la rocbe à ren- 
trée E. du délroil, par V 20' 20" N. et 102° /i' 63" E. On J 
relève la p" Barbucet à 12 railles 0. Son feu est tournant et to 
éclats sont de V en i\ L'écIipse a lieu graduellement quand on le 
voit ù dislance, mais de près on ne perd jamais la lumière de vue; 
Le fçu est élevé de 28" 8 sur la mer ; il se voit à 15 milles. C^ 
phare est une colonne de granit, et la laateme est recouvérS 
d'un dôme sphérique blanc. Plusieurs roches dangereuses sont 
Q,utour, tant à fleur d'eau que découvertes. 

- <■■ 

JAVA ET ILES VOISINES 

SONDE (Détroit de la). Phare à 2 milles « S. O. d'Anjer, surli 
plage de la U* Pointe. La tour est en pierre, par 6" 4' 50' S. et 
103'' 36' 20" E. Son feu est fixe, élevé de 28" 6 et visible à 
16 milles. 

' ANJER (Fanaux) \ feux fixes établis à Text. des deux jetées dn 
port ; ce sont des feui de port élevés de 10^ 6 et visibles de ft I 
4 niilleBf Va fanal à fea fixe ^ ^l ^li cQCk&Uuction, ■' -f 



^M ^ "=*.*•>. •'-: . , . i^.- ■^. baie CcJ 
"^'^ ~-.s^ iê j^'. >iL: -^ Ji.. /.^ ::ûttr suide 



-.-.. M^ ;■ ■■-.■■■ — ^ — K, "«• "'. ■■■ _" ^ï*"" •>*■ ri**dfl 

« A u*:L-«>. :: ' - -.t^ - s :: r È. 



mÊn-fM-Si-K dcvtiarn u* E.<rMtDiiieDd«i 

FKx Xms nr f ata-Ow. — Jn^«r«, — AU 



!• IMt UL St- $» *' V Lmc 136- 52 O"^ E. 

aHaib.aB ^M £ tt rt^Tw ie ta ia» At T«)a, pirSï'âf 

— Iï« i^M- »r Jl«i>-^ia«. ^-iwit <si^ visïUe i 13 
ik ..'£;.43.-« «■ xutk A(^\ k«\ nrJrjai : c «^ na fea de b 

■^—~ Fêikt ItK* îtt b <4L<r E. 

U=. K- 2» ♦■ V U-flg- 13S- K 51' E. 

UiOE>ns-CMU> llnw d $ i«r «tt» ff, baie de Ct 

Ut. àl*î«-VL«>*^ l3»'3â'E. 

iti*«t(>««Hiy», visibJ^wirr- 1? ît iS" Oc et te X H*l 

AYATOU CFwtJL de bt ba#) 1* Ibt»/'. sur le bwU «c 
la b«te «l'Aratctka, à Uroit« ite t'mli^ île la rnrr. U (si 4 
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' JBûboushkin, $ur un cap à gauche dans la baie. Il est élevé de 
5 et visible à 19 milles. Lat. 52°5/i'^5" N. Long. 156«22' 28"E, 
* Sur le mont Dalni à droite de rentrée. Il est élevé de 136", 
jAs à Hh milles de TE. 11° N. au N. 53 0. par le S. 
\t 51° 62' 51" N. Long. 156" 26' 53" E. (IIP 16'»). 
ès trois feux ne sont allumés que lorsqu'on attend un bâli- 
it. Il n'y a point de pilote ; mais un télégraphe qui commu- 
le à Pétropauloski. 

IKOLAEVSK feu fixe de 7 milles de portée; il est sur la 
ite 0. de la batterie Constantine, située sur l'île de ce nom 
tiax-B Amour). Lat. 53° T 15" N. Long. 138° 21' 38" E. 
lîKA (Fanal) à feu fixe, côte 0. d'Amérique; il est élevé sur 
liaison du gouverneur, placée elle-même sur un roc du port 
irienr, à 24"° d'élévation. Son feu est très-visible de la mer, 
is n'est allumé que lorsqu'on lire le canon. (XII** 21). 
-lat. 57° 2' 54" O. Long. 137° 37' 40" 0. 



AUSTRALIE 

COTE ORIENTALE 

rORRES (Détroit). On construit actuellement plusieurs balises 
• les bancs et les îlots de ce détroit (IX" 36"). 
RAINE (Ile) à l'entrée E. du détroit de Torres. Une balise eu 
Très de 25° de hauteur et de 8"" de diamètre, à bandes rouges 
blanches, y a été élevée pour servir à la navigation de ce dé- 
lit dangereux. Elle est visible à 9 milles. 
Ut. 11° 13' S. Long. 111° 45' 46" E. 

plusieurs aépôts de vivres à l'usage des naufragés ont été placés 
r des îlots du détroit, 

MOUETON (Phare C. 1) sur Fextrémité N. E. de Tî'e Mnrcton, 
1 tournant, montrant chaque minute un éclat de 15" suivi d'une 
lipse de 45". Son élévation au-dessus de la mer est de 116" 9 
sa perlée de 26 milles. Lat. 27° 2' 17" S. Long. 151° 8' 27" E. 

, (Fanal) fixe banc un peu h TE. du YdlowPatch, il est 

jible de 7 ou 8 milles entre le N. 13° E. el l'O. par le N. Relevé 
r l3 phare de Moreton, il fait passer dans le canal du milieu 
r 4*8 el à 2 encablures au N. de la bouée intérieure de ce canal. 
i venant du N. on sera dans l'O. du banc de Hul'hmon et des 
ehers ilmders, tant an« ce feu sera visible* En venait da S. en 



^ î^" K, onli-c les tanos 5. 0. el Middle ; caché i 
^ ^ "iy K. ol le N. i?' K. ou dans fa directloû d 
•> JA«i le tenir .visible pour parer les bancs Ç. 
V'*<'îlo à hkhovd. I,al- 27* 3" 17 ' S. Long. ÏÔl^ 2 

î<:*iNB.VNK (Ûoltanl) fou /Lr^mouiilè au N. de là 
^ '^i • K, do Ja p't Vniacke. UL iT' 20 0" S. Loi 

• ' - Hilise de TE. i 3 de mile >. oV E. d 

r UiUse de ro. à 300 m-L"c*N, 7S' 0. du 

V ^ ^ V .;,- ^^ j^: ^1 ^^ \jn^ 

^^ ^ "S ^ ■ -, "" 

^^^ * ^ "^i». ,S.i'-:.iî' JW vi.iul JliLJir 



m n» MS mn — urb&i 

lise CkfftI.- fe fen fc U- aFteni dB k » 
prâ CBtn in On Saiffret Ckm ot proUgl 
et fO-, et Taiçanflfa^ m nt Uajnn bcili 

La ceioane àt n plure a » partie BKriei 
ptneare roose. liT ir U'S. et US* ST tt" 

D AIKOIPU :Pluc«c> air Um-Brai, à Ti 
71aafr,-c( feiie:Ilwn«rf«tKiMï|Besdc 
Tiijbte 1 15 miDes. La lanlenie a AS" an-dea 
resie à rE. &- Sl da lêcilde TBM; S. U 
5. 2-r Sr da moaliD de Ceargrt Tvn ; S. 51 
rn-Mce, et S. 59" O. de Fûe-MU-Bn/T. 

Lai. jrS'aâ'S.Loie.ïil-a'HfK. (5P 

I10aUtTO\n (FïDalCjmr nief/W-RM à 
cAté droit C est dd ftn /îiie, éleré de 21~, 
placé * rexL d^ne loogoe liçue de rëcA; 
Rffoai. et ?(. 5* 0. da cap. Fréééric-Beft. 

U1. AS* 3' Sl Long. U^ 6 0' E (Var. 9" i 

HOBARTOn.'I. Feu fije nage, sar rextl 
aie Sel iram, il sert ponr les vapeora. 

Bnt;^T [Cbare C. 1). Son sommet a 103- 
et sa l'-nr LIanche de 13~35eât une bonoe n 
ko est limnanl en 5', mais les éclispes vnl 
Portée 22 milies. li seit à donner d.-ins le ca 
ncik qiii SOI I au 5. et à 10. de In partie S. i 

Ht !|3" 29 0" S. Long, lii* 47' 50' E. 

HUMER (Phare) pr-ijelé, à l'enlrêe O, da 

OTVVAÏ [Pfiare Cl.) feo lournaat e! à éi 
Lnl. 38° 51' a Long, lit* 13' 50' E. Sa ré>- 
peu près <>n 1' de temps, el dans ce! inlenal 
que pendanl quelques secondes, !a période iC\ 
son élévation est ;le 90" el sa porti-e de 2i 
clair. Ou doit se dêOer d'un rêi:if à 3,'fi mille 

WiCKHAM Pbare Cd. 1) sur ce cap, à i" 
A'jnj. Le feu est ^xt de 85" d'êlévalion el t 
le\oitdu Urge entre le !ï. 36* E. et l'O. 30* 50" N. par l'E. 

LaL 39° 35' S. Long. 141* 36' 50' E. 

ALBERT (Ph. D. h) sur l'Ile La Tjo&ï à droite de l'entrée CiWff. 
Feu /Ijc varié par un éclat muge de 3' en 3'. Son étév*ation «tdt 
12" et sa portée de 9 milles, entre l'O. 1° Û5' & et le N. %^\St 
A G milles el au delà on verra tonjourii, pendant 1' &0", uns 4ih 
luière Ttxe, éclipse instantanée SZi", éclat 13'. 

LaL 38° 46' S. Long, lia' HK &!" E. 
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)N (Phare a 1) sur la p*« S. de la presqu'île, par 30" 9' S. 

' 0'' E. Le feu est fixe, élevé de lO/i"* et visible à 24 milles 

0. à TE. 13° N.; caché dans plusieurs relèvements par 

CHANSK (Phare) sur le cap, entre les ports Phillip et 
Le feu esl fixe, varié par des éclats de 2' en 2'; lumière 
éclipse 25", échit 10"; éclipse, lumière fixe, elc. Son élé^ 
t de 99"*7 au-dessus de la mer, et sa portée de 23 milles. 
l" 30' S. Long. ilxT 3/i E. 

PIIILLIP. Feu de port (G.) sur la p'« Lomdaîe^ au 
de rentrée du port Phillip» Il est fixe vert et rouge^ 
e le N. 25" 30' O. et le N. UT 0., on est en dehors des 
rouge du N. liT 0. à VO. 14° N. , on est en dedans des 
angers. On les voit à Zi et 7 miî.'es. 

PU ILLIP (Phares D. 2) sur la pointe Shortlnnd- Bluff, deux 
rinlérieur de la passe. Le supérieur ou intérieur est flx$ 
lée est de 17 milles, étant élevé de 39"5. Il est visible 
?nlre TO. 2° 55' S. et le S. 8" 20' 0. , mais rapproché de la 
Utle on ne le voit qu'entre le S. 66''35' 0. et le S. 8'20'O. 
is des caps du Port-Phillip^ il éclaire au large depuis le 
' E. par le S. et TE. 

inférieur fixe rouge et blanc, élevé de *2TU et visible : 
à lU milles; le rouge à 10 milles. Il paraît blanc au S. 
S. W 36' 0. et le S. 33" 20' O.; rouge du S. 53" 2Ô' 0. 
•50'O.; et blanc depuis le S. 30" 50' 0. jusqu'à !'£. 
, par le S. Lai. 38" 10' 20" S. Long. U2" 19' 16" E. 
Flottant) mouillé par Zi'-ô à l'entrée S. extr. S. O. de 
U, feu fixe blnnc et rouge. Blanc entre l'O IZi" 10' S» et le 
' 0., rouge du S. 58" 50' 0. au S. 44" 50' 0., indique l'en* 
u canal de TO. entre la bouée noire n" 1 à bâbord et la 
anche avec perche du banc Hoyal-Gcorge à tribord; puis 

S. 44" 60' O. au S. 8" 25' E. et rouge du S. du 8" 25' E. 

" E. par TE. 

^SGLIFF fixe vert sur l'extrémité de la jetée, portée 

Flottant (G. ) par S-^Ô à l'exl.N. E. du canal de l'O.; bateau 
(tant 2 fpux faes à 7'"5 l'un de l'autre ; élevés de 15" et 
i 10 milles. A bord on signale la piofondeur de l'eau, el 
)rume on sonne un gong chaque 10 minutes. 
)NG (Flottant) mouillé par S'^6 en face de la roche Bird 
du canal du Port-Coris. La lumière est fae élevée de S"^ 
à 7 milles. Bateau rouge à i màt avec ballon rouje. en 
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